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Das Namen- und Sachverzeichnis zu den Banden 61—80 
der Zeitschrift fiir analytische Chemie, das nach denselben 
Grundsatzen bearbeitet worden ist wie die fritheren Gesamt- 
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der miihsamen Herstellung des vorliegenden Gesamtverzeich- 
nisses haben mich Fraulein Christel Napp und Fraulein 


Dipl. ing. Lina Keil in dankenswerter Weise unterstiitzt. 


Wiesbaden, den 14. Januar 1932. 


R. Fresenius. 


It 


NAMEN-VERZEICHNIS 


anal. Chem., Register zu Band LXI—LXXX. 1 


A. 


(Die fettgedruckten Zahlen bezeichnen die Bande, die anderen die Seiten.) 


Aanensen, D. siehe Foerster, F. 

Aarflot, H. siehe Miiller, Erich. 

Abakumovsky, L. siehe Nametkin, S. 

Abbott, W. E. siehe Becker, H. G. 

Abderhalden, E. Handbuch der bio- 
logischen Arbeitsmethoden 61, 138; 
63, 151; 69, 74. — Physiologisch- 
chemische Forschungen iiber Ki- 
weiBstoffe 77, 380. — Spaltung der 
Eiweig8korper 77, 475. 

Abderhalden, E. und Ebstein, E. 
Prolingehalt von Eihiuten und 
Hiihnereiern 77, 465. 


'. Abderhalden, E. und Fuchs, D. Zur 


Bestimmung des Tyrosins in Ei- 
weibkérpern 61, 1438. 

Abderhalden, E. und Wertheimer, E. 
Umwandlung der Blausiure in 
Rhodanwasserstoffsiure im K6érper 
bei Vergiftungen mit Blausdure 67, 
320. 

Abegg, R. Krystallwassergehalt des 
Ceroxalats 70, 440. 

Abegg, R., Auerbach, F. und Koppel, I. 
Handbuch der anorganischenChemie 
74, 345. 

Abegg, R., Auerbach, F. und Luther, 
R. Messungen elektromotorischer 
Kriafte 69, 168. — Normalpotentiale 
fiir R.-O.-Systeme 69, 168, 203. 

Abel, E. Uber das Altern von Thio- 
sulfatldsungen 63, 411.— Kinetische 
Untersuchungen der Oxydation von 
Thiosulfat durch Wasserstoffsuper- 
oxyd 68, 282. — Entstehung von 
Schwefel bei der Kupfersulfidfall- 
ung 72, 34. 

Abel, J. Nachweis und Bestimmung 
von Weizenmehl in Gemischen mit 
Roggen- und Gerstenmehl 65, 89. 

Abelmann, A. Quecksilbernachweis 
62, 398. — Eine hydrargyrometri- 
sche Oxalsdurebestimmung 68, 68. 

Abelous, J. E. und Aloy, J. Inversion 
des Rohrzuckers 75, 300. 

Abersold, J. N. siche Thomas, M. D. 

Abraham, A., Bloch, E. und Bloch, L. 
Apparate zur Messung von Wech- 
selstrémen 66, 172. 

Abramski, A. Apparat zur selbst- 
titigen Bestimmung und Regi- 


strierung von schwefliger Saure in 
Rostgasen 71, 63. 

Abribat, M. Abainderung der Ko hl- 
rauschschen Methode der Leit- 
fahigkeitsmessungen an Elektro- 
lyten 75, 126. 

Acél, D. Bestimmung des Gesamt- 
und des Reststickstoffs in Kérper- 
fliissigkeiten 69, 314. — Siehe auch 
v. Liebermann, L. 

Achard, M. und Feullié, E. Nach- 
weis von Albumosen in organi- 
schen Produkten 61, 144. 

Ackerman, D. E. siehe Me Kay, R. J. 

Ackermann, E. Errechnung des Ex- 
traktgehaltes von Weinessig aus 
dem spezifischen Gewicht der Ex- 
traktlosung 72, 334. 

Ackermann, W. Elektrodenbiirette, 
eine vereinfachte Bezugselektrode 
fiir potentiometrische Titrationen 
79, 8. 

Adam, F. Bestimmung des Butter- 
fetts in Kochfett 79, 299. 

Adam, Ph. A. siehe Kofler, L. 
Adam, W. B. Bestimmung des Tan- 
ningehaltes von Kakao 77, 233. 
Adams, E. Q. Ablese-Lupe fiir Ther- 
mometer und Biiretten 74, 198. — 
Verbesserungen von Einzelheiten 

an Biiretten 77, 53. 

Adams, E. T. siehe Hammett, F. S. 

Adams, J. R. siehe Kelley, G. L. 

Adams, L. H. siehe Hall, R. E. 

Adams M. siehe Young, S. W. 

Mc Adams, W. H. siehe Lewis, W. K. 

Adanti, G. Indirekte Zuckerbestimm- 
ung 66, 473; 78, 145. 

Addis, T. Bestimmung des Harnstoffs 
in K6rperfliissigkeiten 69, 185. 

Adler, A. Colorimeter 72, 453. 

Adler, L. siehe Liiers, H. 

Adrian, M. siehe Regnauld, J. 

Adriani, W. siehe Filippo, J. D. 

Aedonitzki, W. Fallung der Schwefel- 
sdure mit Bariumchlorid in der 
Kalte bei Anwesenheit sonst sté- 
render Stoffe 68, 220. 

A.E.G. Sdurefester Ebonit 69, 57. 

van Aerde. Schnellbestimmung des 
Bleigehaltes in Létstellen 63, 182. 


Affelder — Alterthum. 3 


Affelder, O. J. siehe Walters, H. E. 
Agathon, O. Das zur Abscheidung 
des Platins erforderliche Potential 
73, 230. — Trennung von Platin 
a Iridium durch Elektrolyse 73, 
Agde, G. und Schmitt, H. Bestimm- 
ungsmethodik der Reduktionsfihig- 
keit von Steinkohlenkoks 72, 479. 
Agnew, W. J. Colorimetrische Be- 


stimmung geringer Eisenmengen 
im Zink 76, 465. 
Agrestini, A. Zum Nachweis von 


Cadmium und Nickel 61, 186. 

van Agt, F. P. G. A. J. und Kamer- 
lingh Onnes, H. Messung tiefer 
Temperaturen 74, 118. 

Agte, K., Becker-Rose, H. und Heyne, 
G. Molybdénnachweis 74, 131. — 
Verfliichtigung des Wolframs als 
Oxychlorid 75, 444. 

Aguilar, J. siehe Peset, J. 

Agulhon, H. siehe Bertrand, G. 

Ahlgren, G. Die Methylenblaumethode 
zum Studium der biologischen Oxy- 
dationen 71, 392. 

Ahrens, W. Bildung komplexer Sul- 
fide 73, 165. 

Ahrle, H. Herstellung von wasser- 
freiem Wasserstoffsuperoxyd 62, 
139- 

Airoldi, H. siehe Skrabal A. 

Aitchison, L. siehe Ibbotson, F. 

Akademischer Verein ,,Hiitte“. 
»Hiitte*, Taschenbuch _ fiir 
praktischen Chemiker 73, 414. 

Akimoff, I. G. siehe Okoloff, F. 8. 

Aksjonow siehe Dumanski, A. 


den 


Aladin. Technisch verwendbare Emul- . 


sionen 80, 83. 

Alber, H. siehe Emich, F. 

Albrecht, R. Die Akkumulatoren fiir 
Elektrizitét 75, 381. 

Albright, A. R. Bestimmung der 
Wasserstoffzahl itherischer Ole 62, 
246. 


Alcock, F. H. Bariumbestimmung 
79, 1. 

Alden, F. W. Chrombestimmung bei 
Gegenwart von EiweiBkérpern 80, 5. 

Aldrich, Martha und Bledsoe, Mary S. 
Bestimmung der Gallenséuren im 
Blut 79, 79. 

Alemany, J. Uber die starre Queck- 
‘silberkathode 64, 91. 

Alfend, S. siehe Mitchell, L. C. 

Alfthan, K. Bestimmung kleiner 
Mengen freien Chlors mit Dimethyl- 
para-phenylen-diamin - hydrochlorid 
77, 378. 


Ali, B. Bestimmung der 
konstanten 75, 405. 

Sees Zum Kupfernachweis 62, 

do. 

Alimarin, I. siche Wiskont, K. 

Allan, F. B. Darstellung von _ basi- 
schem Wismutoxalat 67, 82. 

Allardyce, W. J. Aluminiumnach- 
weis 74, 213. 

Allen, D. M. siehe Bloor, W. R. 

Allen, E. T. siehe Posnjak, E. : 

Allen, E. T, und Johnston, J. Fiallung 
des Kisens mit Ammoniak 77, 303. 

Allen, E. T. und Zies, E. G. Eisen- 
bestimmung in Mennige 76, 464. 

Allen, L. Probestecher fiir zihe 
Fliissigkeiten und salbenartige Sub- 
stanzen 75, 296. 

Allen, Th. B. siehe Lang, W. R. 

Allina, A. und Salvaterra, H. Bro- 
mierungsmethode zur Terpentindl- 
untersuchung 79, 223. 

Allison, A. C., Parker, W. L. und 
Jones, G. W. Bestimmung der 
Oxyde des Stickstoffs 71, 57. 

Allmandan, A.J. siehe Britton, H.T.S. 

Allner, W. Messung von Staub in 
Luft- und Industriegasen 74, 311. 

Allport, U. Bestimmung von Queck- 
silber in Quecksilberoxyd- und 
Prazipitatsalben 77, 393. 

Alluard. Wasserléslichkeit von Wein- 
stein 61, 1. — Léslichkeit von 
Kaliumchromat 73, 37. 

Almy, L.H. Bestimmung von Schwefel- 
wasserstoff in eiwei®haltigen Nahr- 
ungsmitteln 71, 479. 

Aloy, J. siehe Abelous, J. E. 

Aloy, J. und Valdiguié, A. Reak- 
tionen von Kupfer und Phenolen 
78, 237. 


Alpers, K. und Ziegenspeck, 4H. 
Stirkebestimmung 71, 362. 

Mc Alpine, R. K. siehe Willard, H. H. 

Alport, A. C. Calciumbestimmung im 
Blut 74, 152. 

Alsberg, ©. L., Griffing, E. P. und 
Field, J. Darstellung von Stirke- 
lésungen 78, 463. 

Alsterberg, G. Mafanalytische Be- 
stimmung von Jodiden und Bro- 
miden 69, 1. — Jodidanalyse und 
neue Einstellungsmethoden fiir Per- 
manganat und Hyposulfitlésungen 
69, 402. — Titrimetrische Bestimm- 
ung der schwefligen Saure 72, 162. 

Alt, A. siehe Tillmans, J. 

Alt, A. D. siehe Mallinckrodt, E. 

Alterthum, H. Wolfram, Fortschritte 
in der Herstellung und Anwendung 


4* 


Capillar- 


4 Altpeter — Andress. 


in den letzten Jahren 67, 156. — 
Siehe auch Pirani, M. 

Altpeter, J. Elektrischer Tiegelofen 
66, 372. 

Aluminium-Industrie A.-G. Neuhausen. 
Siliciumbestimmung in Aluminium 
74, 121. 

Alvarado, A. M. siehe Vorhies, A. 

Amat, L. Bestimmungen durch Oxy- 
dation mit Kaliumpermanganat 
(phosphorige und unterphosphorige 
Siure, Calciumhypophosphit) 70, 
359. 

Amberg, R. Elektrolytische Zink- 
bestimmung 64, 14. — _ Elektro- 
lytische Fallung des Zinks aus al- 
kalischer Lésung 71, 470. 

Amberger, C. Uber den Wassergehalt 
von Pferdefleisch 63, 363. — Subli- 
mation von Benzoesdure 70, 202; 
71, 411. — Isolierung der Glyceride 
aus Butterfett 74, 321. 

Amberger, K. Einwirkung von Blau- 
siure auf Obst und Gemiise und 
ihre quantitative Bestimmung 77, 
234. — Zur Alkoholbestimmung 
mittels Destillation 77, 310.— Siehe 
Rottger, H. Lehrbuch der Nahr- 
ungsmittelchemie 68, 122. 

Ambler, H. R. Vergleich der in der 
Gasanalyse benutzten Absorptions- 
verfahren fiir Kohlenoxyd 75, 41. 
Siehe auch Sutton, T. C. 

Ambronn, H. und Frey, A. Das Po- 
larisationsmikroskop, seine An- 
wendung in der Kolloidforschung 
und in der Farberei 69, 460; 74, 198. 

Ambihl, G. Brechungsabnahme im 
Quecksilberserum beim Sauerwerden 
der Milch 71, 143. 

Ambiihl, G. und Weiss, H. Starke- 
mehlbestimmung in Wiirsten und 
Fleischfarcen 63, 366. 

American Public Health Association. 
Colorimetrische Bestimmung kleiner 
Hisenmengen 68, 117. 

Amerikanische Gesellschaft fiir Mate- 
rialpriifung. Manganbestimmung in 
Eisen und Stahl 72, 403. 

Ames, J. W. und Schollenberger, C. J. 
Vergleichende Untersuchungen iiber 
mehrere Methoden zur Bestimmung 
des Kalkbediirfnisses von Boden 
80, 471. 

D’Amico, Elena siehe Romeo, G. 

Amy, L. siehe Bayle, E. 

Analytischer Ausschuss der Ameri- 
kanischen Chemischen Gesellschaft. 
Reinheitsgrad analytischer Rea- 
genzien 80, 384. 


Analytischer Ausschuss des Platin- 
institutes. Bestimmung des Platin- 
gehaltes in Platinerzen 80, 68. — 
Volistindige Analyse von Platin- 
erzen 80, 68. — Untersuchung des 
beim Behandeln von Platinerzen 
mit Kénigswasser erhaltenen Riick- 
standes 80, 69. 

Andant, A. Fluorescenz von Alka- 
loiden 76, 448. 

Andersen, A. C. Trennung der Ami- 
nosduren 61, 206. 

Andersen, A. C. und Jensen, B. N. 
Zur Bestimmung des Stickstoffs 
nach Kjeldahl 67, 427. 

Anderson, A. E. siehe Williams, C. E. 

Anderson, A. K. und Schutte, H. S. 
Stickstoffhestimmung in Verbin- 
dung mit der nassen Verbrennungs- 
methode fiir Kohlenstoff 76, 299. 

Anderson jr., W. T. siehe Me Cay, 
Le Roy, W. 

Andés, L. Ed. Rezeptbuch fiir die 
Lack- und Farbenindustrie 61, 422. 

André, E. Jodometrische Schwefel- 
kohlenstoffbestimmung 65, 157. — 
Bestimmung der Acetylzahl der 
Fette 70, 361. — Uber Destillation 
76, 369. 

Andreae, J. L. Léslichkeit, von Ka- 
liumchlorid 73, 37; von Kalium- 
sulfat 73, 38; von Natriumchlorid 
73, 39. 

Andreasch, R. Kondensation des 
Rhodanins und seiner Abkémm- 
linge mit aliphatischen und aro- 
matischen Aldehyden und Ketonen 
74, 381. 

Andreasch, R. und Zipser, A. Dar- 
stellung von p- Dimethylamino- 
benzylidenrhodanin 74, 385. 

Andreasen, A. H. M. Uber die Ein- 
wirkung von Citronensdurelésungen 
von verschiedenem Ammoniakge- 
halt auf Di- und Tricalciumphos- 
phat 69, 107. 

Andreasen, A. H. M. und Raaschou, 
P. E. Uber die Léslichkeit von 
Phosphorséurediingern in Ammon- 
citratl6sungen —_- verschiedener 
ata ine ee 69, 

07. 


Andrejew, I. Zersetzung des Wassers 
unter dem Einfluss. ultravioletter 
Strahlen 73, 329. 

Andreoni, G. und Biedermann, R. 
Darstellung von 4-Nitro-1-acetyl- 
amino-naphthalin 72, 297. 

Andress, K. siehe Berl, E. 


Audrew — Arnd. 5 


Andrew, K.E. Nachweis von Phthal- 
sdiurediathylester 70, 74. 
Andrew, R.L. Kryoskopischer Nach- 
weis der Milchwisserung 78, 318. 
Andrews, J. W. Bestimmung des Ge- 
haltes von elementarem Bor 77, 68. 

Andrews, L. W. Trennung von Chlo- 
riden und Bromiden 61, 76.— Mab- 
analytische Quecksilberbestimmung 
62,. 402. — Mafanalytische Sulfat- 
bestimmung 77, 208. 

Andrews, T. M. siehe Bray, M. W. 

Andrlick, K. Bestimmung des lés- 
lichen Stickstoffs 72, 475. — Dif- 
fundierbarkeit des Riibensaponins 
74, 468. 


Andronikowa, N. N. siehe Teletoff, 


Andrussow, L. Katalytische Ammo- 
niakoxydation durch Platin und 
Ammoniakzerfall durch Platin 71, 
81. 

Angelescu, B. N. Bestimmung des 
Bariums als Oxalat 65, 193. 

Angelescu, E. und Dumitrescu, D. 
Léslichkeit von Pikrinsiure in 
Lésungsmittelgemischen 76, 365. 

Angeletti, A. Trennung von Zirko- 
nium und Uran 66, 120. — Kup- 
ferron zur Bestimmung, des Titans 
80, 98; des Zirkons 80, 98. — Zur 
Trennung des Kupfers und Eisens 
von Begleitmetallen 80, 97. 

Angeli, A. Darstellung von Kupfer- 
ron 80, 98. 

Anger, Earl M. Titanbestimmung in 
Ferrosilicium 65, 374. — Handels- 
analyse von Ferrosilicium 78, 305. 

Angerhausen, J. und Schulze, G. 
Nachweis von Eigelb in Margarine 
78, 379. 

Annett, H. E. und Sen, H. Bestimm- 
ung des Kodeins in Opium 61, 366. 

Annett, H. E. und Sanghi, R. R. Be- 
stimmung von Kodein 71, 250. 

d’Ans, J. siehe Smith, A. Einfiihrung 
in die allgemeine und anorganische 
Chemie 69, 459. 

Anschiitz, L. und Broeker, W. Mole- 
kulargewichtsbestimmungen schwer 
léslicher aromatischer Substanzen 
73, 417. 

Anschiitz, R. Kupferblock fiir Schmelz- 
punktbestimmungen 76, 223. — 
Chemie der Kohlenstoffverbin- 
dungen 76, 293. 

Anselm, F. Colorimeter 76, 453. 

Anselmino, O., Seitz, R. und Bod- 
lander, Emma. Untersuchung von 
Storax 75, 74. 


mere E. Schmelzpunktsapparat 72, 

Antié, V. Nachweis des Antimons 
66, 379. 

von Antropoff, A. Ersatz fiir Schliffe 
in der Vakuumtechnik 65, 460. — 
Experimentelle Einfiihrung in die 
Chemie 69, 465. — Apparat zum 
Nachweis von Helium 73, 157. — 
Quecksilberpumpe 73, 160.— Stick- 
aS durch Calcium 78, 352, 


Aoyama, 8. Trennung von Platin und 
Iridium 65, 363. — Titrimetrische 
Bestimmung der Ortho-, Pyro- und 
Metaphosphorsaure 69, 127. 

Apfelbaum, P. M. siehe Breithut, F. 


Appelt, E. und Hoffmeister, W. 
Brenner fiir die Mikroelementar- 
analyse 66, 48. — Mikrobrenner 
69, 397. 


Arbenz, EK. Untersuchung der Teig- 
waren auf kiinstliche Farbung 65, 
90. — Nachweis der gebleichten 
Mehle 71, 354, — Unterscheidung 
der Essigsorten 72, 835.— Vanillin- 
bestimmung im Vanillezucker 72, 
463. —’ Nachweis beginnender 
Fleischfaulnis 73, 91. — Siehe auch 
Schaffer, F. 

Archibald und Fulton. Eisenbestimm- 
ung mit Kupferron 65, 61. 

Ardagh, E. G. R. und Bongard, G. R. 
Trennung des Zinks von Eisen und 
Aluminium 66, 287. 

Ardagh, E. G. R. und _ Broughall, 
L.8.C. Trennung des Kupfers und 
Nickels vom Eisen 66, 287. 

Arend, J.P. Manuel des Laboratoires 
Sidérurgiques 71, 391. 

van Arkel, A. E. siehe de Boer, J. H. 

y Arnal, T. G. Reagens fiir die 
Kalium- und Ammonium-lIonen 71, 
246. — Reagens fiir Thallo-Ionen 
71, 465.— Reaktionen von Kalium, 
Ammonium, Rubidium, Caesium, 
Phosphorsiure und Antimon 79, 
210. — Léslichkeiten und Reak- 
tionen der Salze von Molybdan- 
siure,Nitrophosphormolybdansaure, 
Wolframsiure und Phosphorwolf- 
ramsdure 80, 213. — Siehe auch 
de Rada, F. D. 

Arnd, Th. Bestimmung der Koha- 
renz mineralischer Bodenarten 64, 
241. — Bestimmung des Nitrat- 
und Nitrit-Stickstoffs 77, 313. 

Arnd, Th. und Siemers, W. py-Be- 


stimmung mit der Chinhydron- 
elektrode 80, 209. 


6 Arndt — Astre. 


Arndt, F. Zur Halogenbestimmung in 
organischen Substanzen 64, 357. 
Arndt, F. und Nachtwey, P. Bestimm- 
ung der Uberchlorsiure in organi- 
schen Perchloraten 69, 470,— Pyri- 
dinreindarstellung und  Pyridin- 
perchlorat als Urtitersubstanz 78, 

450. 

Arndt, K. Zur Bestimmung der Bor- 
siure neben viel Aluminiumsalzen 
67, 68. — Elektrochemische Me- 
thoden 67, 415. — Tarawigung 69, 
322. — Eine neue Anwendung der 
thermischen Analyse 73, 300. — 
Schmelzpunkt des Calciums 78, 
360, 364. 

Arndt, M. Ados-Apparat zur Be- 
stimmung des Kohlendioxyds in 
Gas 64, 127. — Gaswage 64, 129. 

Arnold, A. siehe Schiirmann, E. 

Arnold, C. und Mentzel, C. Nach- 
weis von Ozon neben Wasserstoff- 
superoxyd 64, 9. — Bestimmung 
von Ozon neben Wasserstoffsuper- 
oxyd 64, 10. 

Arnold, C. W. B. siehe Hind, H. L. 

Arnold, K. siehe Schiirmann, E. 

Arnold, W. Schnellbestimmung von 
Wasser, Fett und fettfreier Trocken- 
masse in. Butter und Margarine 
67, 229. — Bestimmung der Jod- 
bromzahl nach Winkler 72, 164. 

Arnott, J. Phosphorbestimmung in 
Bronzen und anderen Legierungen 
65, 76. 

Arny, H. V. und Ring, C. H. Ver- 
gleichsfarblésungen fiir _colori- 
metrische Bestimmungen 78, 302. 

Arny, H. V. und Schaefer, H. H. 
Caseinbestimmung in Milch 64, 294. 

Aron, H. und Gralka, R. Fiitterungs- 
versuche mit kiinstlich zusammen- 
ae ies Nahrstoffgemischen 61, 


Arpin, M. und Delarouzée, G. Be- 
stimmung der von den Schalen- 
geweben zuriickgehaltenen Mehl- 
(Starke-)mengen 71, 352. 

Arpin, M. und Pecaud, T. Bestimmung 
der S&ure im Mehl 65, 87. 

Arragon, Ch. Nachweis von Schalen 
im Kakao 65, 429. — Unterscheid- 
ung des amerikanischen Petroleums 
vom russischen 77, 43. 

Arrhenius, O. Verwendung der Zentri- 
fuge zur quantitativen Analyse 62, 
140.—Bodenreaktion und Pflanzen: 
_ leben 63, 293. — Uber den Kalk- 
bedarf des Bodens vom _ pflanzen- 


physiologischen Standpunkt aus 65, 
274 


Arrhenius, Sv. Neutralsalzeffekt 65, 
13. 

Artmann, P. Die Bestimmung des 
Zinks als Zinkammonphosphat und 
ihre Anwendung bei Trennungen 
62, 8 — Bestimmung kleiner 
Ammoniakmengen 62, 60. — Nach- 
weis von salpetriger Saiure neben 
Ferrisalzen 62, 469. — Siehe auch 
Hanofsky, K 

Artmann, P. und Hartmann, Walter. 
Die Trennung des Zinks vom 
Quecksilber und Nickel 62, 17. 

Asahina, Nakao, Tsukamoto und 
Nakahashi. Schmelzpunkttabelle 
der organischen Verbindungen 77, 
451. 


Aschan, O. Quantitative Bestimm- 
ung von Campher 74, 427. — 
Naphthenverbindungen, Terpene 
und Campherarten 80, 72. 

Ascher, R. Die Schmiermittel 61, 422. 

Aschman, C. Bestimmung der Jodzahl 
in Fetten 62, 178. 

Aschman, C. und Faber, H. Bestimm- 
ung der Humusstoffe im Boden nach 
dem oxydimetrischen Verfahren 80, 
462. 

Aschof, K. Apparate fiir technische 
Gasanalysen 68, 234.— Absorptions- 
pipetten fiir die Gasanalyse 68, 
236. — Gasanalysenapparat 68, 238. 

Aschoff, K. und Haase, H. Uber die 
direkte und indirekte Methode der 
Bestimmung des Extraktgehaltes 
von Weinessig 72, 334. 

Ashe, L. H. siehe Northrop, J. H. 

Askinasi, D. siehe Bobko, E. 

de Astis, G. Das Volumen des Mostes 
im Verhiltnis zu dem aus ihm ge- 
bildeten Wein 68, 470. — 

Aston, F. W. Atomgewicht der 
beiden Isotopen des Antimons 63, 
44. — Das Atomgewicht des Anti- 
mons 63, 232. — Uber die Isotopen 
des Zirkoniums 66, 41. — Neue 
Werte fiir die Atomgewichte der 
Quecksilberisotopen 68, 49. — 
Atomarten des Schwefels und 
Atomgewichte derselben 71, 51. — 
Isotopenforschung unter Verwend- 
ung des Massenspektrographen 73, 
299. — Atomgewicht des Casiums 
77, 220. 

Astre, Ch. Bestimmung der freien 
Mineralsiiure im Wein 61, 360. 
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Versuchsbedingungen 79, 460. — 
Siehe auch von Wartenberg, H. 

Leroux, J. A. A. und Raub, E. Unter- 
scheidung echter und geztichteter 
Perlen 76, 446. 

Leroy, A. M. Bestimmung des Alters 
unversehrter Hier 71, 312. 

Leroy, D. und Taillandier, M. Nephe- 
lometrische Mikrobestimmungen 76, 
446, 

Lerrigo, A. F. Nachweis von Glycerin 
in Rahm 75, 479. 

Lerrigo, A. F. und Williams, A. L. 
Quantitative colorimetrische Be- 


stimmung des Saccharins 76, 237. 


Lescoeur, H. Zur Quecksilberbestimm- 
ung 62, 403. 

Lessheim, H. und Samuel, R. Die 
Valenzzahl und ihre Beziehungen 
zum Bau der Atome 72, 319. 

Lessing, A. siehe Nernst, W. 

Lessnig, R. Uber die Trennung des 
EKisens und Aluminiums vom Zirko- 
nium 67, 341. — Uber die quantita- 
tive Bestimmung des Cers 71, 161. 
— Siehe auch Moser, L 

Letourneur-Hugon und Valin. Halt- 
aaa aes von Milchproben 71, 


Leu, ©. Entfernung und Bestimmung | 
des Stickstoffs in Argon-Stickstoff- | 


gemischen 80, 136. 
Leubner, A. siehe Luther, R. 
Leuchin, S. S. Quantitative Bestimm- 
ung des Bariums in Gegenwart von 
Strontium 76, 232. 
Levaltier, H. siehe Fleury, P. 
Levene, P. A. und Bieber, F. W. Or- 
ganische Elementaranalyse 61, 476. 


Lévi, L. Bestimmung des Kupfers in 
praparierten Geweben 72, 75. — 
Zur Bestimmung des Kupfers in 
Geweben 74, 363. 

Levi, M. G. und Voghera, M. Die bei 
der Elektrolyse von Kaliumrhoda- 
nid in Acetonlésung entstehenden 
Verbindungen 70, 79. 

Levine, V. E. Untersuchungen in der 
toxikologischen Chemie 80, 96. 

Levol. Zur Arsenbestimmung 63, 19. 

Levy. Zum Wismutnachweis 62, 373. 

Levy-Simpson, S. und Carroll, D. Ch. 
Quantitative Bestimmung des Am- 
moniaks in K6rperfliissigkeiten 69, 
367. 

Lewinsohn, A. Vorkommen von Eu- 
genol im Myrrhen6él 69, 120. 

Lewis, E. Bestimmung von Paraffinen 
im Handelstoluol 61, 195. 

Lewis, E. A. und Randali, M. Mole- 
kulargewichtsbestimmung 72, 373. 

Lewis, G. N. Die Valenz und der Bau 
der Atome und Molekiile 71, 389. 

Lewis, H. F. Bestimmung des An- 
thrachinons 61, 348. — Quantitative 
Bestimmung von Anthracen in An- 
thrachinon 73, 86. 

Lewis, J. R. und Klockow, R.F. Ver- 
wendbarkeit von Kaliumjodat bei 
der Riicktitration zur Bestimmung 
von Hypochlorit 79, 358. 

Lewis, W. K. und Mc Adam, W. H. 
Bestimmung der Kautschukkohlen- 
wasserstoffe 63, 264. 

Lewkowitsch, J. Bestimmung der Jod- 
chlorzahl 72, 70. 

Lewy. Darstellung von Malonaldehyd 
17, 259. 

Lewy, F. siehe Rupp, E. 

Leys, A. Bestimmung der fremden 
Kohlenwasserstoffe in Bienen- und 
Carnaubawachs 68, 203. — Be- 
stimmung der Acetylzahl der Fette 
70, 363. 

Leysaht, H. Die Bestimmung des 
Schwefels in zinnhaltigen Kupfer- 
legierungen 75, 169. — Die Be- 
stimmung des Schwefels in Blei- 
soe und metallischem Blei 77, 


ra E. Earl siehe Washburn, E. 


Lichty, D. M. Léslichkeit von Blei- 
chlorid 73, 39. 

Lidow, A. P. Stickstoffbestimmung 
in Gasgemischen 79, 324. 

Lieb, H. und Wintersteiner, O. Ver- 
einfachungen und Fortschritte in 
der mikroanalytischen Bestimmung 
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Lintner, C, J. Starkebestimmung 
nach der Malzmethode 71, 363. — 
Unterscheidung von Malz- und Ge- 
treidekaffee 72, 397. 

Linzenmeier, G. Mikrosedimetrie 74, 
198. 

Lipin, S. W. Uber die Manganbe- 
stimmung in Eisen und Stahl nach 
dem Silbernitrat-Persulfatverfahren 
72, 401. 

Lipman, C. B. Biologische Bestimm- 
ung der Aciditit von Boden 65, 
275. 

Lippert, W. Bestimmung der Sauer- 
stoffzahl 76, 59. 

Lippich, Fr. Uber Leichenverbrenn- 
ung und gerichtlichen Giftnachweis 
63, 207. — Uber eine Formaldehyd- 
bestimmungsmethode 76, 241. — 
Leichenverbrennung und _ forensi- 
scher Giftnachweis 76, 241. — An- 
wendungen des Nitrilverfahrens. 
I. Mitteilung. 1. Bindung von Blau- 
siure durch Hiweig. 2. Formalde- 
hydbestimmung im reinen Eiweif- 
milieu. 3. Quantitative Beziehungen 
zwischen Formaldehyd und EiweiB 
76, 255. Il. Mitteilung. 1. Die Blau- 
sdurebindung der Milch, des Milch- 
zuckers und von Milchzucker-Ca- 
seingemischen. 2. Die Blausiéure- 
zahl der Milch und ihre analytische 
Bedeutung. 3. Nachweis von Ver- 
wdsserungen der Milch. 4. Form- 
aldehydbindung in Milchzucker- 
und Milchzucker - Caseinlésungen. 
5. Formaldehydbindung und Form- 
aldehydbestimmungen in der Milch 
76, 321. — II. Mitteilung. 1. Die 
»Blausiurezahl‘ und die ,,Form- 
aldehydzahl“ der Zucker. 2. Ihre 
analytische Bedeutung. 3. Quanti- 
tative Zuckerbestimmungen 76, 
401. — Anwendungen des Nitril- 
verfahrens. IV. Mitteilung. 1. Die 
Bedeutung der Blausiurezah! der 
Zucker bei -der Analyse von 
Zuckergemischen. 2. Zuckerbe- 
stimmung in Marmeladen 77, 3. 

v. Lippmann, E. 0. siehe Ruska, J. 
Studien zur Geschichte der Chemie 
71, 389. 

Lipsett, S. G., Johnson, F. M. G und 
Maass, O. Zunahme der Ober- 
flachenenergie beim Zerkleinern 
fester Stoffe 76, 218. — Adiabati- 
sches Calorimeter 76, 219. 

List, R. Aufschluss von Kiesen mit 
Natriumperoxyd 72, 83. 

Litarezek, G. siehe Fiske, C. H. 


Litterscheid, F. M. Nachweis von But- 
terfalschungen 67, 229. — Unter- 
scheidung von Milchschmutz und 
EiweiBgerinnsel 74, 139. --- Nach- 
weis technischen Invertzuckers in 
Honig 75, 140. 

Litterscheid, F. M. und Léwenheim, H. 
Die qualitative und quantitative Un- 
tersuchung des Natriumdithionats 
68, 177. 

Litterscheid, J. M. Unterscheidung 
von Apfelkraut und Riibenkraut 
mit Hilfe der Quarzlampe 76, 159. 

Little, E. Wirkung der Gelatine auf 
die Titrationskurven der Séuren 78, 
452. — Chrombestimmung bei Ge- 
genwart von Eiweifkérpern 80, 5. 

Little, E. und Costa, J. Jodometrische 
Chromsdurebestimmung 63, 356. 

Little, E. und Durand, E. M. Py-Be- 
stimmung mit der Wasserstoffelek- 
trode 79, 143. 

Little, E. und Hult, W.L. EHisentitra- 
tion mit Bichromat und Jod 69, 134. 

Little, L. D. Citralbestimmung in Ci- 
tronendlen und Citronenextrakten 
62, 320. 

Littmann, Z. Schnellverfahren zur 
Bestimmung des Selens 75, 410. — 
MaBanalytische Trennungsmethode 
des Selens und Tellurs 75, 410, 413. 

Liversedge, 8. G. Bestimmung von 
Quecksilberchlorid 62, 400. 

Lizius, J. L. und Evers, N. Titration 
von Sauren und Basen 78, 452. 

Ljubarski, G. und Dikowa, M. Be- 
stimmung des aktiven Sauerstoffs 
in Uberschwefelsiure-Wasserstoff- 
superoxydmischungen 79, 411. 

Ljungdahl, M. Bestimmung des Am- 
moniaks in Korperfliissigkeiten 69, 
367. — VorsichtsmaBregeln bei der 
jodometrischen Titration 70, 33. 

Ljunggren, G. Darstellung von Acet- 
essigsiurelésung 73, 126. 

Locher, E. siehe Wilke-Dérfurt, E. 

Lochte, H. L. Mikromethode zur Be- 
stimmung des Kohlenstoffs in or- 
ganischen Verbindungen 74, 415.— 
Siehe auch Wilde jr., H. D. 

Locke, J. F. Mafanalytisches Ver- 
fahren zur Bestimmung von Queck- 
silber 68, 303. 

Lockemann, G. Darstellung arsen- 
freier Chemikalien 62, 353. — Dreh- 
brenner 62, 355. — Arsendoppel- 
rohren fiir den Marshschen Ap- 
parat 62, 355. — Nachweis und Be- 
stimmung kleiner Arsenmengen in 
Gasen 71, 60. — Reaktion von 
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Arsenwasserstoff mit Sauerstoft 74, 
~245. — Zersetzung von Arsenwas- 
serstoff 78, 17. 

Lockemann, ’G. und Lucius, F. Uber 
die Adsorption von Arsen durch 
Eisenhydroxyd 62, 353. 

one aan ay H. C. siehe Colley,’ A. T. 


ae W. W. und Ledig, W. Be- 
stimmung des Edelgasgehaltes von 
Gasgemischen 73, 155. 

Loebich, O. Uber ein neues Verfahren 
zur Bestimmung der Perchlorsiure 
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Lofberg, L. F. Destillations- und 
Riickflusskiihler 69, 124. 
Loéffelbein, W. und Schwarz, J. Be- 


stimmung des Nickels 65, 66. 


Loffl, K. Technologie der Fette und 
dle 70, 425. — Ermittelung des 
Wirkungswertes von Calciumdi- 
phosphat 71, 362. 

Loffler, H. Herstellung von Druck- 
luft ma&Biger Stirke 76, 151. — 
Gascalorimeter 79, 471. — Calori- 
skop 79, 471. 

Léfmann, N. ‘Teilungskonstante der 
Essigsdure 69, 99. 

Légstrup, Marie siehe v. Hevesy,. G. 

LGérinsch, F. Nachweis von Methyl- 
alkohol 71, 256. 


Loertscher, W. siehe Koestler, G. 

Lésch, J. siehe Prandtl, W. 

Loesche, A. siehe Rassow, B. 

Loessner, F. siehe Sieverts, A. 

Lévgren, St. Eine Methode zur mab- 
analytischen Bestimmung von Am- 
moniumsalzen 64, 457. — Bestimm- 
ung des Harnstoffs in Kérperfliis- 
sigkeiten 69, 180. 

Léw. Bestimmung der schwefligen 
Sdure in der Luft 61, 31. 

Low, A. Mikrobestimmung des Neu- 
tralfettes in tierischen Fliissig- 
keiten und Geweben 75, 153. 

Low, W. siehe Miiller, Erich. 

Léwe, F. Uber Spektroskopie im La- 
boratorium und Betrieb 62, 144. — 
Optische Messungen des Chemikers 
67, 157. — Optische Messungen des 
Chemikers und des Mediziners 67, 
399. — Spektralanalytische Me- 
thoden 68, 344. — Quantitative 
Analyse mit Emissionsspektren 68, 
355. — Quantitative Spektralana- 
lyse 72, 44. — Interferometer 73, 
156. — Optische Messungen 76, 271. 
— Die vereinfachte quantitative 
Spektralanalyse 76, 271. — Atlas 
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der letzten Linien der wichtigsten 
Elemente 76, 281. 

Lowe, J. Trennung von Wismut und 
Blei 67, 255. 

Loewel, H. Léslichkeit von Natrium- 
sulfat 73, 39 

Loewen, H. Einfiihrung in die Che- 
mie 73, 416. 

seca po H. siehe Litterscheid, 

Léwenherz, R. Uber die Dissoziations- 
konstante der Indikatoren 65, 216. 

Loéwenstadt, H. Thermoregulator fiir 
Brutéfen 74, 44. 

petit eed ol W. siehe Rosenheim, 


Lowenstein, E. Neuerungen an Ana- 
lysenwaagen, Hochtemperaturéfen 
und anderen Laboratoriumsappa- 
raten 77, 52. — Neuerungen an 
Analysenwaagen 79, 395. 

Lowy, L. Analyse von Ferrowolfram 
62, 363. 

Logue, P. und Ranker, I. T. Beur- 
teilung der Gtite von Backpulvern 
fiir die Zwecke der Brotbereitung 
71, 362: 

Lohmann, J. siehe Gutbier, A. 

Lohmann, K. siehe Handovsky, H. 

Lohmann, W. siehe von der Heide, C. 

Lohnstein, Th. Garungs - Saccharo- 
meter 75, 317. 

Loimaranta, L. Ejinstellung des Po- 
tentials As(5)/As(8) 74, 342. 

Lokau, B. siehe Lehmann, I. 

Lombard, M. Zur Bestimmung der 
salpetrigen Saiure 63, 156.— Nitrit- 
teats eee durch Sulfanilsiiure 75, 
5. 

Lombard, S. siehe Karl, A. 

Lomholt, S. und Christiansen, J. A. 
Zerstérung organischer Substanz 
ye Gegenwart von Quecksilber 70, 

Te 


Long, J. S. und Wentz, G. Erhéhung 
des Molekulargewichts von Lein6]l 
beim Erhitzen 76, 64. 

Longinescu, G. G. und Chaborski, 
Gabriela. Nachweis und Bestimm- 
ung von salpetriger Saéure und 
Salpetersiure einzeln und neben- 
einander 62, 467. — Nachweis von 
Natrium und Kalium 65, 421, — 
Nachweis des Calciums in Gegen- 
wart von Barium und Strontium 
69, 70.— Trennung der Metalle der 
dritten Analysengruppe 70, 472. 


Longinescu, G. G. und Petrescu, Eu- 
frosina. Nachweis von Mangan, Ei- 
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sen und Chrom nebeneinander 77, 
370. 

Loomis, A. G. siehe Walters, J. EK. 

Loomis, A. G. und Walters, J. E. 
Kalibrierung von Widerstandsther- 
mometern fiir tiefe Temperaturen 
74, 46. 

Looney, J. M. siehe Folin, O. 

Lorah, J. R., Williams, K. T. und 
Thompson, T. G. Apparatur zur 
Vertreibung geléster Gase aus Was- 
ser 75, 193. 

Lorber, L. Quantitative Bestimmung 


von Aceton im Harn 73, 119. — ; 


Bestimmung des Eisens im Blut 74, 
474. — Schwefelsiure - Bestimm- 
ungen im Urin 80,126. 

Lord, W. Phosphorbestimmung in 
Phosphorzinn 65, 77. 

Lorentz, E. siehe Herz, W. 

Lorenz, L. Vanadinpentoxyd als Ver- 
brennungskatalysator bei der Ele- 
mentaranalyse des schwer verbrenn- 
baren Dithiooxanthylendisulfons 80, 
241. 

Lorenz, R. Gesetz der Chemischen 
Massenwirkung 73, 415. — Auto- 
matisch registrierender Apparat zur 
Beurteilung und Messung der Korn- 
grossen beliebiger Pulver 77, 58. 

Lorenz, R. und Bergheimer, E. Zum 
Nachweis der Kieselsiiure 65, 192. 
— Das Atomgewicht von Silber 
und Chlor 66, 42. — Uber die Lés- 
lichkeit von Chlorsilber 67, 115. 

Lorenz, R. und Bohi, A. Die Ioni- 
sierungskonstante des Wassers bei 
héheren Temperaturen 65, 215. 

Lorenz, R., Grau, E. und Bergheimer, 
E. Kine empfindliche Bromprobe 
65, 418. 


Lorenz, R. und Klauer, H. Leitfahig- 
keitsmessung durch LEinfiihrung 
des Roéhrenverstirkers 75, 122. 

Lorenz, R. und Landé, A. Theoreti- 
sche Untersuchungen iiber die Theo- 
rie der elektrolytischen Jonen 75, 
123. — Adsorption von Kohlendi- 
oxyd-Wasserstoffgemischen an Holz- 
kohle 76, 51. 

Loretz siehe Caesar. 

Loriette, P. Apparat zur Entwisser- 
ung leicht fliichtiger Fliissigkeiten 
77, 52.— Siehe auch Marqueyrol, M. 

Lormand, Ch. siehe Francois, M. 

Losana, L. Zur colorimetrischen Phos- 
phorsdiurebestimmung 64, 286.— Gas- 
volumetrische Aluminiumbestimm- 
ung 66, 116. — Selenbestimmung 
66, 245. 


Loomis — Lubs. 


Losana, L. und Carozzi, Eva. Unter- 
suchung von Ferrowolfram 62, 365. 
— Titanbestimmung in Eisenver- 
bindungen 65, 195. 

Losana, L. und Rossi, C. E. Phos- 
phorbestimmung in Aluminiumle- 
gierungen 65, 77. 

Lossen, F. Gliihlampen als Lichtquel- 
len fiir die Mikroprojektion 74, 195. 

Lossen, W., Dueck, H. und Leopold, 
M. Darstellung von Monobromiapfel- 
siure 64, 71. 

Lottermoser, A. Adsorbierende Eigen- 
schaften des Silberjodids 70, 384. 

Lottermoser, A. und Rothe, A. Ad- 
sorbierende Eigenschaften des Sil- 
berjodids 70, 384. 

Lottermoser, A., Seifert, W. und 
Forstmann, W. Klarpunkt und 
Aquivalenzpunkt bei der Jodid- 
titration 70, 385. 

Love, M. M. siehe Cockburn, T. 

Lovell, W. G., Coleman, J. D. und 
Boyd, T. A. Bestimmung der An- 
lauffahigkeit von Motorfliissigkeiten 
74, 78. 

Lovén, J. M. Léslichkeit des Magne- 
siumoxyds in Wasser 65, 5. 

Lovibond. Tintometer 76, 454. 

Low, A. H. Wolframbestimmung 62, 
363. —— Antimonbestimmung 78, 97. 
— Trennung von Eisen und Zink 
78, 139. 

Low, W. H. Borsiurebestimmung 61, 
384. — Reduktion der Molybdin- 
siure im offenen Gefiiss 75, 457. 

Lowe, H. Nachweis des Annatto-(Or- 
leans-)Farbstoffes in Milch 71, 148. 

Lowe, R. E. Analyse von Ferrosili- 
cium 78, 306. 

Lowson, W. Vermeidung des Fettig- 
werdens der Biirettenwandungen 79, 
288. 

Lubatti, O. F. Zinnbestimmung in 
Wolframerzen 67, 218. 

Lubavin, N. 5,7 Brom-o-Oxychinolin 
(ich uy. 

Lublin, A. Mikrobestimmung des Ace- 
tons und der $-Oxybuttersiure 63, 
317; 70, 253. — Quantitative Be- 
stimmung von Aceton, Acetessig- 
siure und 6-Oxybuttersiure in tieri- 
schen Fliissigkeiten und Organen 
13 ei belo: 

Lubs, H. A. Nachweis der Farbung 
von Butter oder Oleomargarin 67, 
231. — Siehe auch Clark, W. M. 

Lubs, H. A. und Clark, Arthur B. 
Bestimmung von Gemischen chlo- 
rierter Toluole 61, 479. 
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Lucas — Liittge. 


Lucas, A. siehe Marie, C. 

Lucas, H. J.  Destillationsaufsiitze 
ohne Einschniirungen 77, 47. 
Lucas, H. J. und Kemp, A. R. Me- 
thode zur Bestimmung von Sil- 
ber in organischen Verbindungen 

67, 221. aie! 

Lucasse, W. W. siehe Kraus, C. A. 

Lucchesi, F. siehe Bellucci, J. 

Lucchini, C. siehe Greppi, E. 

Lucius, F. Glucose/Fructoseverhalt- 
nis im Honig 75, 141. — Fallung 
der dextrinartigen Koérper des Ho- 
nigs mit Ather 75, 142. Trennung 
von Glucose und Fructose 75, 315. 
— Siehe auch Lockemann, G. 

Lucke, H. Bestimmung des Gesamt- 
und des Reststickstoffs in Kérper- 
fliissigkeiten 69, 320. 

Luckenbach, W. siehe Tillmans, J. 

Luckey, G. P. siehe Hill, C. W. 

Luckey, P. Einfiihrung in die Nomo- 
graphie 69, 382. 

Luckow, C. siehe Wiistenfeld, H. 

Ludewig, P. Die elektrischen Beding- 
ungen beim Ubergang vom Bogen- 
zum Funkenspektrum 76, 272. 

Ludwig, E. Nachweis von Chlor und 
Brom neben Jod 61, 68 Zer- 
kleinerung von Glimmern 79, 272. 

Ludwig, E. und Spirescu, Héléne. Zur 
Kaliumbestimmung 63, 167. 

Ludwig, H. siehe Wackenroder, H. W.F. 

Ludwig, J. F. H. Zusammensetzung 
der Verbindungen der Orthophos- 
phorsdure 77, 92. 

Ludwig, K. Reduktionstabelle fiir 
Heizwert und Volumen von Gasen 
77, 451. 

Liibeck, A. Nachweis von Saponinen 
62, 85. 

Liiers, H. Anderungen bei der Er- 
mittlung des Extraktgehaltes von 
Wiirzen infolge des EKintritts von 
Bayern in die Biersteuergemein- 
schaft 72, 451.— Saurebestimmung 
und Formoltitration 72, 462. 
Elektrometrischer Apparat zur Mess- 
ung der Wasserstoff-lonenkonzen- 
tration 80, 204. 

Liiers, H. und Adler, L. Séurebe- 
stimmung und Formoltitration 72, 
462. 

Liiers, H. und Baumann, A. Hopfen- 
analyse 72, 451. — 

Liters, H. und Nishimura, 8. Analyse 
von Bieraschen 72, 461. 

Liiers, H. und Schmal, A. Apparat 
zur Bestimmung der Schaumhaltig- 
keit von Bier 72, 460. 
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Lihr, F. siche Weigert, F. 

Lihrig, H. Zur Manganbestimmung 
im Wasser 61, 302. —- Nachweis 
von Formalin in Leichenteilen 63, 
207. — Uber die Zusammensetzung 
von Fleischwiirsten 63, 364.— Halb- 
mikrochemische Milchuntersuchung 
64, 298. — Nachweis kleiner Men- 
gen Arsen, speziell im Kakao 68, 
79. — Nachweis kleiner Mengen 
Fluor in festen organischen Stoffen 
und in forensischen Fiillen 69, 466. 
— Empfindlichkeit der Formalde- 
hydreaktion mit Guajacol-Schwefel- 
sdure 70, 70. — Wasser und Ab- 
wasseruntersuchung 70, 157. 
Bestimmung der Stickstoffverbind- 
ungen im Wasser 70, 157. — Nach- 
weis und Bestimmung von Fluor 
in Lebensmitteln 71, 410. — Ver- 
ciftungsfalle mit Kieselfluornatrium 
71, 415. — Uber die Genauigkeit 
der direkten und indirekten Me- 
thode zur Bestimmung des Alko- 
hols in Trinkbranntwein 72, 214. 

Abnahme des Alkohols bei 
in Flaschen aufbewahrten Trink- 
branntweinen 72, 215. Uber 
eisen- und manganauflésende Was- 
ser, die Rolle der Kohlensaure bei 
dem Metallangriff und iiber die Be- 
stimmung der Uberschusskohlen- 
siure im Wasser 73, 168. — Halb- 
mikrochemische, bezw. mikrochemi- 
sche Untersuchung von Lebens- 
mitteln 73, 242. — Beurteilung von 
Kakao 74, 66. — Bestimmung von 
Milchfett in Nahrungsmitteln mit 
Hilfe der Reichert-MeiBl- 
Zahl 80, 304. 

Lihrig, H. und Becker, W. Mangan- 
bestimmung im Wasser 61, 301. 
Lithrs, O. Untersuchung der Kakao- 

butter 68, 188. 

Luengo, N. siehe Fernandez, O. 

Lining, O. Sachgemife Probenahme 
bei Wasseruntersuchungen 73, 167. 
— Siehe auch Beckurts, Susanne 
Marie; Fricke, K. 

Liining, O. und Beyer, E. Nachweis 
nachgemachter Erbsen in Konser- 
ven 78, 380. 

Lining, O. und Gerd, St. Bewertung 
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Abdampfbad mit iiberhitztem Dampf 71, 46. : f 

Addasaptriekstand, von kalihaltigem Chilesalpeter, Nitratgehalt 69, 308; Be- 
stimmung im Wasser und Abwasser 70, 157. 

Abdampfschalen 68, 413. 

Abfalle, Molybdinbestimmung 74, 189. 

Abfiillen von Fliissigkeiten 79, 289. 

Abfiillflasche fiir destilliertes Wasser 65, 459. : 

Ablaugen von der Fabrikation von Phenol-Formaldehydkondensationspro- 
dukten, Analyse 71, 201. 

Ableselupe siehe Lupe. 

Ablesevorrichtung fiir Biiretten 65, 458. : 

Abmessen gleicher Volumteile einer Fliissigkeit 78, 447. 

Abpipettieren von Fliissigkeiten 79, 288. 

Absorptiometer 79, 55. 

Absorption chemischer Nebel 71, 61. 

Absorptionsapparate 62, 144; 67, 110. 

Absorptionsmittel fiir Sauerstoff in der Gasanalyse 72, 320. 

Absorptionspipetten fiir Gasanalysenapparate 68, 235. 

Absorptionsspektren, photographische Aufnahme nach der Grauplattenmethode 
75, 277. 

Absorptionsstreifen von Kaliumpermanganat, Auftreten im Spektroskop als 
Endpunkt der Mangantitration bei Gegenwart von Fluoriden 80, 220. 

Absorptionstiirmchen 67, 106. 

Absorptionsvermégen von pflanzlichen, tierischen und mineralischen Sub- 
stanzen 78, 298. 

Abwasser, Bestimmung, des Abdampfriickstandes 70, 157; der Chlorzahl 73, 
173; des Ammoniaks 73, 174; von Sauerstoff und Albuminoid-Ammoniak 73, 
174. — Gewerbliche Abwasser, Bestimmung, der Stickstoffverbindungen 71, 
261; der Nitrate 71, 262. 

Acetaldehyd, Reaktion mit Nitroprussidnatrium 70, 252. — Nachweis mit 
Benzidin 71, 209. — Nachweis und Bestimmung im Acetonél, Holzgeist und 
im Leicht6] des Braunkohlenteers 77, 249. — Bestimmung 63, 427; 64, 358; 
71, 196; 80, 117; im Narkosedther 71, 210; im Harn 73, 126; in Weinbrand 
74, 218, 220; zur quantitativen Bestimmung von Milchsadure 71, 206. — Be- 
stimmung und Trennung von Formaldehyd mittels Methons 77, 321. — 
Trennung von Athylalkohol 73, 126. — Kinwirkung auf Silberhalogenide 
und Silberrhodanid bei Gegenwart starker Basen 79, 369. — Entfernung aus 
alkoholischen Fliissigkeiten zum Nachweis des Methylalkohols 72, 219. 

Acetaldodimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 249. 

Acetamid, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. | 

Acetanilid, Bestimmung 78, 227. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in 
einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Acetat, Bestimmung 61, 338, 375; Bestimmung der Essigsiure 64, 359. 

Acetbromamid, Nachweis 65, 250. 

Acetessigester, Bestimmung 62, 156. 

Acetessigsdure, Bestimmung 61, 80; in tierischen Fliissigkeiten und Organen 
73, 115. — Darstellung der Lésung nach G. Ljunggren 73, 126. 

Acetinverfahren der Glycerinanalyse 79, 219. 

Acetol, Reaktion 61, 79. 
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Aceton, Reaktion, mit Nitroprussidnatrium 70, 252; mit Nesslers Reagens — 
71, 204. — Nachweis 79, 54, 237; in Tinkturen 69, 479; im Alkohol 72, 274; 
in Gegenwart von Alkohol mit der Dampfdruckmethode 70, 252; durch Ab- 
bau zu Ameisensdurederivaten 70, 254. — Bestimmung 63, 422; 70, 249; 71, 
207; 72, 439; 79, 54, 362; colorimetrische 61, 80; mikroanalytische 70, 253; im 
Harn 63, 316, 317; in Mischungen mit Athylalkohol 70, 250; in tierischen 
Flissigkeiten und Organen 73, 115; in Gemischen mit Alkohol und Wasser 
80, 64; bei Gegenwart von Acetaldehyd 80, 115; neben Formaldehyd 63, 425. 
— Analyse 70, 247.— Trennung von Athylalkohol 73, 126.— Kondensation 
mit Methon 77, 243. — Bindung am Quecksilberoxyd 79, 238. 

Say Priifung 70, 254. — Nachweis und Bestimmung von Acetaldehyd 

i ; 

Acetophenon, Reaktion mit Nesslers Reagens 71, 204. 

Acetyl, Bestimmung, makroanalytische 70, 152; mikroanalytische 70, 153. 

Acetylen, Bestimmung 61, 191; 69, 20; 70, 86. — Verwendung als Heizquelle 
oa ae Zerstérung der Platintiegel beim Gliihen mit der Acetylenflamme 

; : 

Acetylen-Athylengemische, Analyse 76, 459. 

Acetylenessigsdure, Nachweis und Bestimmung von Quecksilber 77, 224. 

Acetylierung, von Wachs 68, 205. 

Acetylsalicylsdure, Bestimmung 78, 227. 

Acetylzahl von Fetten und Olen, Bestimmung 70, 361. — Auslegung 70, 366. 

Achatreibschalen zum Pulvern harter Stoffe 78, 214. 

Acidbutyrometrie 78, 317. — Korrekturen 78, 318. 

Acidimeter 79, 141. 

Acidimetrie, neue Methoden 63, 458. — Urtiterstoffe 78, 449, 450. — Berliner 
Blau als Indikator 66, 275. : 

Aciditat, Bestimmung, in Bier, Wiirze und in physiologischen Flissigkeiten 
72, 463; 78, 461; von Rotwein, Fruchtséften und anderen gefirbten Fliissig- 
keiten 78, 462; von Boden 64, 247. — Aktuelle Aciditét 79, 141. — Indi- 
katoren fiir die Bestimmung in Béden 63, 292. 

Aciditatserscheinungen, Auftreten in Béden 80, 470. 

Aconitin, mikrochemischer Nachweis 64, 454. — Leitfahigkeit 75, 131. 

Acridingelb, Verhalten gegen salpetrige Saure 75, 101. 

Acridinrot B, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 401. 

Acrolein, Nachweis mit Benzidin 71, 209. — Bestimmung 65, 157. 

Acroleindimethon, Eigenschaften 77, 252. 

Acroleindimethonanhydrid, Eigenschaften 77, 252. 

Adalin, elektrolytische Brombestimmung 76, 413. 

Adhasionskrafte in Lésungen, insbesondere zur Frage der Léslichkeit und 
Adsorption der Elektrolyte 76, 362. 

Adipinsaure als Urtiterstoff 78, 450. 

Adrenalin, Bestimmung 77, 156, 158; colorimetrische 77, 156, 157; maBana- 
lytische Mikrobestimmung 77, 159; im Blut 77, 158; in den Nebennieren 77, 
158; im Nebennierenpulver 77, 158. — Haltbarkeit der Handelspraparate 
77, 157. 

Adsorbentien, Wertbestimmung gegeniiber Daimpfen 78, 300. 

Adsorption 77, 144, 145, 451. — Von Gasen 76, 49; von Gasen, durch Holz- 
kohle, Kieselsiure und andere Stoffe 76, 50; durch Holzkohle bei Drucken 
liber einer Atmosphire 76, 52; durch kolloidale Lésungen 76, 52; von 
Kohlendioxyd an Holzkohle, Wirmeténung in verschiedenen Druck- und 
Temperaturgebieten 76, 51; von Kohlendioxyd-Wasserstoffgemischen an 
Holzkohle 76,51; von Quecksilberdimpfen durch aktive Holzkohle 76, 49. 
— Bedeutung fiir die analytische Chemie 76, 360. — Negative Adsorption 
von Salzlésungen 78, 298. 

Adsorptionsindikatoren 70, 371. 

Adsorptionskrafte des Wassers 76, 361. 

Adsorptionsmethode in der MaBanalyse 78, 445. 

Adsorptionsmittel fiir Kohlendioxyd 76, 52. 

Adsorptionsverhdltnisse im Boden, Bestimmung 80, 466. 
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Adsorptionsvermégen, Priifung 76, 363. — Von aktiver Kohle und kolloidaler 
Kieselsdure fiir Gase 62, 459; von Tierkohle 62, 459. 

Adsorptionsvorgange, Messung mit dem Interferometer 78, 300. 

Apfel, Nachweis, in Gelees 73, 471; in Konfitiiren 75, 472. — Untersuchung auf 
Weinsiure 72, 285. — Mit Arsenik bespriihte, Untersuchung 72, 286. 

Apfelbranntwein ,,Calvados“ 77, 76. seals . 

Apfelkraut, Unterscheidung von Riibenkraut mit Hilfe der Ultralampe 76, 159. 

Apfelmark, Nachweis 72, 276; in Marmelade (Jam) 72, 276. 

Apfelsaure, polarimetrische Bestimmung 72, 280; in Fruchtsaften und anderen 
Fruchterzeugnissen 72, 281. — Bestimmung und Trennung, von Essig-, 
Wein-, Milch- und Bernsteinsiure im Weine 66, 248; von Citronensdure in 
Konfitiiren und Gelees 75, 474. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 
76, 298. — Als alkalimetrische Titersubstanz 78, 449. : 

Apfelsaft, Bestimmung der Starke auf sedimetrischem Wege 72, 279. 

Apfeltresterbranntwein ,,Calvados“ 77, 76. : ‘ 

Apfelwein, Nachweis im Traubenwein 68, 477.— Unterscheidung von Trauben- 
wein 66, 256. — Tanninbestimmung 61, 357. : 

Aquivalentgewicht, Bestimmung durch Messung des Gasdruckes 73, 424. 

Aquivalentleitvermégen von ein-ein-wertigen bis ein-n-wertigen Salzen 75, 127. 

Aquivalentsumme 79, 419. 

Aquivalenzpunkt 79, 141.— Von Ammoniak und Salzsaure 80, 321; von Essig- 
siure und Natronlauge 80, 321. 

Athan, Verhalten beim Verbrennen iiber Kupferoxyd 68, 240. 

Ather, Analyse 73, 366. — Nachweis und Entfernung von Athylperoxyd 75, 
282. — Bestimmung, kleiner Mengen im Athylalkohol 73, 366; von dampf- 
férmigem Ather 73, 368; von Alkohol und Wasser im Narkosedther 73, 367. — 
Erstarrungspunkt 74, 117. — Gehalt an Athylperoxyd 75, 282. — Ver- 
wendung als Fettlésungsmittel 75, 282. —. Absorption der Dampfe aus 
Gasen 77, 192. — Riickgewinnung 62, 54; 79, 290. — Reinheitsgrad 80, 386. 

Ather-Alkohol-Wassergemische, Bestimmung von Wasser 80, 67. 

Atherische Ole, Farbreaktionen 73, 312. — Nachweis, von Alkohol 62, 247; 
von Aldehyden 62, 247; der Allylgruppe 62, 248; von Phenolen 62, 249; des 
Phthalsdurediathylesters durch das Fluoresceinverfahren 74, 366; von Ben- 
zylalkohol 74, 426.— Charakterisierung auf mikrochemischem Wege 74, 365. 
‘“— Bestimmung 79, 59; in Gewiirzen 72, 397; in Likéren 62, 249; in Enzian- 
branntweinen 77, 71; in Drogen 69, 474; 74, 365; 78, 93; der Alkohole und 
Phenole mittels Magnesiumjodmethyls 68, 321; der Jodzahl 72, 72; der 
Wasserstoffzahl 62, 246; der Ester 62, 245; Phenolbestimmung bei kleinen 
Substanzmengen 74, 366; von Cineol (Eukalyptol) 61, 429. — Untersuchung 
62, 244, 316; 73, 313; 74, 426; 75, 73; 76, 295; 80, 234. — Formylierung 62, 
246. — Berechnung des durch Acetylieren bestimmten Alkoholgehalts 62, 
247. — Entfernung aus alkoholischen Fliissigkeiten zum Nachweis des 
Methylalkohols 72, 219. — Verseifungszahl 73, 314. — Siedepunktsbestimm- 
ung 73, 314. — Phthalsduredimethylester als Verfalschungsmittel 62, 249; 
Phthalsdurediathylester als Verfalschungsmittel 74, 366. — Anderung der 
Dichte und des Brechungsindex mit der Temperatur 62, 244. — Lésungs- 

_ Inittel fiir dtherische Ole 68, 324. 

Atherische Parfiime, Nachweis von Phthalsiurediithylester 74, 368. 

Atherlésliche organische Sduren, Mikrobestimmung im Blut 76, 319. 

Sethe tame Erstarrungspunkt 74, 117.— Als Fallungsmittel fiir Eiwei®kérper 

; : 

Athylather sieche Ather. 

Athylalkohol, Priifung 72, 273; auf Methylalkohol 71, 255; auf Phthalsdure- 
didthylester 72, 273, 274; auf Denaturierungsmittel 72, 273; auf Methanol 72, 
273; auf Aceton 72, 274; auf Benzol 72, 274; auf Alkaloide 72, 274; auf 
Phenol 72, 274. — Nachweis, von Methylalkohol 65, 155; von Phthalsdure- 
diathylester 65, 156; 72, 273, 274; 74, 367, 368. — Bestimmung 80, 407, 421; 
in Gegenwart von Acetaldehyd 72, 272; in Mischungen mit Aceton 70, 250; 
in Tinkturen 78, 93; in Gemischen 72, 393; kleiner Mengen von Benzol 62, 
81; sehr kleiner Wassermengen 73, 72; kleiner Mengen Athylither 73, 366; 
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kleiner Mengen im Narkoseiither 73, 367; kleiner Mengen von dampf- 
formigem Alkohol 73, 368; Mikrobestimmung 80, 427. — Bestimmung und 
Trennung des Athylalkohols und seiner Homologen von anderen Stoffen 72, 
269. — Trennung von Acetaldehyd und Aceton 73, 126. — Analyse 72, 268. 
— Methode zum Entwassern 72, 207. — Eisengehalt 78, 312. — Verwendung 
als Lésungsmittel bei Titrationen 78, 446. — Einfluss auf die Empfindlich- 

__ keit von Farbindikatoren 78, 455. — Siehe auch unter Alkohol. 

Athylen-Acetylengemische, Analyse 76, 459. 

oe Bestimmung, colorimetrische 74, 273; refraktometrische 

‘ x 

Athylendiamin zur Kupferbestimmung 78, 329. 

Athylidendimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 249. 

Athylidendimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 250. 

Athyloxaminsadureester, Bestimmung im eutektischen Gemisch neben Methy]- 

_ und Butyloxaminsdureester 64, 96. 

Athylperoxyd, Nachweis und Entfernung aus Ather 75, 282. 

Athylxantogensdurebenzylester als Reagens auf Molybdin 79, 203. 

Atzalkali siehe Alkalihydroxyd. 

Atzkalk siehe Calciumhydroxyd. 

Atznatron siehe Natriumhydroxyd. 

Agalmaschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 109. 

Agar, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 315. 

Agar-Agar als Verdickungsmittel in Schlagrahm 79, 160. 

Agargelheber mit KCl als elektrolytischer Stromschliissel 79, 139. 

Agrikulturchemie, Anwendung der quantitativen Spektralanalyse 79, 354. 

Akaroidharz, Nachweis 79, 228. — Coniferylreaktion 69, 115. 

Akkumulator, elektrochemische Vorginge 75, 381. 

Akrite, Analyse 76, 468. 

Aktivin (p-Toluolsulfonchloramidnatrium), Bestimmung in Desinfektions-, 
Bleich- und Waschlésungen 69, 142. 

Aktivitat von Salzlésungen 78, 298. 

Aktuelle Aciditat 79, 141. 

a-Alanin, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 

Alargan als Platinersatz 64, 473. 


Alaun, Bestimmung von Blei 71, 476. — Untersuchung der Fliissigkeiten in 
der Fabrikation 61, 89. : 
Albumin, nephelometrische Bestimmung im Blut 80, 124. — Eier-Albumin, 


Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Flissig- 
keiten 76, 364. 

Albuminoid-Ammoniak, Bestimmung im Abwasser 73, 174. 

Albumosen, Nachweis in organischen Produkten 61, 144. 

Albumosesilber, Gehaltsbestimmung 63, 70. 

Aldehyd-Bisulfitreaktion, Anwendung in der Mafanalyse 64, 56. 

Aldehyde, Nachweis 69, 73, 406; 71, 208, 210, 211; in 4therischen Olen 62, 247; 
im Trinkbranntwein 72, 218.— Reaktion mit Sulfiten und Bisulfiten und die 
Anwendung zu ihrer quantitativen Bestimmung 71, 205. — Verhalten zu 
Fehlingscher Lésung 78, 148. — Bestimmung 62, 248, 385; 71, 204, 206; 
in Atherischen Olen 62, 248; nach der Hydroxylaminchlorhydratmethode 80, 
237. — Analyse 71, 196. 

Aldehydreagens 77, 241. 

Aldehydzucker, Bestimmung 78, 147. ; 

Aldosen, jodometrische Bestimmung 75, 310. — Oxydation durch Jod 76, 15. 

Algen, Jodbestimmung 71, 224. ; 

Aliphatische Amine, Trennung von Ammoniak 69, 407. 

Alizarin, Nachweis durch Mikrosublimation 62, 292. — Reagens auf Alu- 
minium 74, 213. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 

-beider Fliissigkeiten 76, 364. . 

Alizarin S, Farbreaktion mit Aluminium 76, 441. 

Alizarin-Saphirol, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 108. 
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Alizarincyanin H.R.S. als Indikator 78, 65, : 2 aaa 

Alizarincyanin 3 R (By), Aufbau, Farbung in alkalischer Losung fiir sich und 
in Gegenwart von Magnesium 76, 355. 

Alizarinrot PS als Reagens auf Aluminium 76, 439. 

Alizarolprobe zur Erkennung neutralisierter Milch 74, 4. : hep ash 

Alkali, elektrolytische Bestimmung 75, 252. — Kinfluss auf die Titration 
einiger Metalle mit Ferrocyanid 65, 144. — Adsorption an Cellulose 76, 360. 
— Freies Alkali, Nachweis kleiner Mengen 71, 409. — Bestimmung, in Kre- 
solseifenlésung 65, 94; in Hypohalogenitlésungen 73, 283. ; 

Alkalibromide, Nachweis von Jodidverunreinigungen 76, 57. — Einwirkung 
in essigsaurem Mittel auf Kupferbromid zum Nachweis von Kupfer 71, 462. 

Alkalicarbonate, Bestimmung, neben Alkalicarbonaten 65, 423; neben Alkali- 
hydroxyden 78, 445. — Dampfdruckkurven 70, 322. 

Alkalichloride, Bestimmung durch Uberfiihrung in die Carbonate 70, 417. — 
Uberfiihrung in Carbonate durch Einwirkung von Oxalsdure 72, 15. 

Alkalicitrat, Komplexbildung mit Eisen 73, 230. 

Alkalicyanide, Bestimmung 62, 147; von Sulfidschwefel 62, 152; von Schwefel 
62, 153. 

Alkalien, Analyse 72, 50. — Nachweis in Salzgemischen und Silicaten 79, 210. 
— Bestimmung 76, 469; 79, 357; in Gesteinen 64, 478; in Lithiummineralien 
69, 67; in Phosphatmineralien 69, 68; in Erzen, feuerfesten und tonartigen 
Stoffen 71, 45; in Wolramaten 79, 208; in Aluminiumlegierungen 80, 192. — 
Erkennung und Trennung 72, 51. — Bestimmung und Trennung 79, 210. — 
Trennung, von Arsen 71, 82; von Aluminium 71, 122; von Magnesium 63, 
456; 71, 122; von Zink 71, 122; bei der Silicatanalyse 67, 33. 

Alkaligehalt organischer Farbstofflisungen 78, 462. 

Alkalihalogenid, unauswaschbares, im Silberhalogenid 68, 352. 

Alkalihydroxyd, Bestimmung neben Sulfhydrat, Sulfit, Thiosulfat, Sulfid, Car- 
bonat und Bicarbonat 68, 287. 

Alkalimalate, Titrierung 61, 341. 

Alkalimetalle, Nachweis in Gegenwart von Erdalkalien 70, 417. — Trennung 
von Magnesium 73, 466. 

Alkalimetrie, neue Methoden 63, 458. — Urtiterstoffe 78, 449, 450. — Kalium- 
bijodat als Urtitersubstanz 78, 466. 

Alkalinitrate, Bestimmung durch Uberfiihrung in Carbonate 70, 417. — Uher- 
fiihrung in Chloride 71, 82. 

Alkaliphosphorwolframate, Analyse 65, 78. 

Alkalipolysulfidl6sung, Bestimmung des Sulfid-, Polysulfid- und Thiosulfat- 
schwefels 65, 352. 

Alkalirhodanide, Farbreaktion mit Molybdaten 74, 391. 

Alkalische Erden, Untersuchung 79, 403. — Trennung 69, 174. 

Alkalische Jodlésung, Reduktion durch Maltoselésung 76, 5. 

Alkalische Quecksilberlésung, Reduktion durch Maltoselésung 76, 5. 

Alkalisulfate, Uberfiihrung in Chloride 71, 81. 

Alkalisulfide, bromometrische Bestimmung 66, 183. 

Alkalitaét, Bestimmung, in der Milch 75, 478; in Kesselspeisewasser 79, 295. 

Alkaloide, Reaktionen mit Vanillin und Piperonal 78, 476. — Mikrochemische 
Reaktionen 64, 451. — Nachweis, im Alkohol 72, 274; von Opiumalkaloiden 
80, 96. — Bestimmung 72, 440; in Lupinen 68, 206; in Semen Strychni und 
Strychnos-Praparaten 78, 240; in Drogen 68, 76; in Radix Ipecacuanhae 68, 
77; in Cortex chinae 68, 77; in Folia Belladonnae 68, 77; in Cortex Granati 
68, 78; in Rhizoma Hydrastis 68, 78; in Semen Strychni 68, 78; im Opium 
68, 78; in Herba Lobeliae inflatae und Tinctura Lobeliae 80, 315.— Analyse 
71, 250. — Titration 78, 457; physikalisch-chemische Titration 75, 130. —— 
Fallung mit Tannin 80, 157. — Indikatoren zum Titrieren der Alkaloide 78, 
62, 66. — Mikrochemie 65, 204. — Mikrochemisches von den offizinellen 
Alkaloiden 80, 91. — Isolierung aus Organen 67, 79. — Adsorption an 
Papier 76, 360. — Entfernung aus alkoholischen Fliissigkeiten zum Nach- 
Ne flea Boones 72, 219.— Abtrennung aus Ausziigen von Leichen- 
eilen 80, ‘ 
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Alkaloidreagenzien 80, 318. 

Alkannatinktur, Verwendung als fettléslicher Farbstoff bei der Fettbestimm- 
ung in Milch 80, 313. 

Alkohol, Nachweis, in atherischen Olen 62, 247; in Motorenbenzol 80, 76; von 
Wasser 61, 190; von Phthalsdurediathylester 65, 156. — Bestimmung 65, 58; 
im Wein 61, 350; 68, 471; -in-alkoholischen Flissigkeiten 66, 126; im Citro- 
nellé] 73, 312; im Trinkbranntwein 77, 309; in Gemischen mit Aceton. und 
Wasser 80, 64; von Benzol 80, 74; der Zusammensetzung von Gemischen 
mit Wasser durch Messung der elektrischen Leitfaihigkeit 75, 128. — Trenn- 
ung von Benzol 80, 76. — Zur Entfernung von Nitraten 79, 287; fiir alko- 
holische Kalilauge, Reinigung 79, 291.— Berechnung des durch Acetylieren 
bestimmten Gehaltes in atherischen Olen 62, 247. — Herstellung von mit 
Lauge klarbleibendem Alkohol 62, 352. — Wasserfreier, Herstellung nach 
dem Kalkdruckverfahren 77, 453. — Gewinnung 80, 77. — Absorption der 
Dampfe aus Gasen 77, 192. — Siehe auch unter Athylalkohol und 
unter Spiritus. 

Alkohol-Ather-Wassergemische, Wasserbestimmung 80, 67. 

Alkohol-Benzolgemische, Wasserbestimmung 80, 77. 

Alkohol-Schwefelsduremischung zum Auswaschen von Bleisulfat 70, 295. 

Alkohol-Wassermischungen bei der elektrometrischen Priifung der Fallungs- 
reaktionen 70, 144. 

Alkohole, Reaktion, mit 3,5-Dinitro-benzoyl]-chlorid 72, 389; mit Anthrachinon- 
6-carbonsaurechlorid 72, 391. — Bestimmung 78, 84; des Wassers 72, 392; 
quantitative Bestimmung in atherischen Olen mittels Magnesiumjodmethyls 
68, 321; fliichtige, quantitative Bestimmung 72, 392; gesattigte, halbspezi- 
fische Bestimmung kleiner Mengen 80, 401. — Bestimmung, nach der Oxy- 
dationsmethode 80, 402; nach der Refraktionsmethode 80, 402; nach der 
Schiittelmethode 80, 406, 417; héhere, Bestimmung, im Wein 61, 359; in Wein- 
brand 74, 217; in Spirituosen 65, 476; 79, 233. — Mikrobestimmung 80, 424. 
— Mehrwertige, kiinstliche Krystallisation zum mikrochemischen Nachweis 
78, 153.— Analyse 72, 389.— Erfahrungsfaktoren fiir Alkoholbestimmungen 
80, 404. — Veresterung 80, 402. 

Alkoholfehler bei Indikatoren 78, 56. 

Atkoholhaltige Erzeugnisse, Nachweis von Phthalsdurediaithylester 65, 156. 

Alkoholische Fliissigkeiten, Alkoholbestimmung 66, 126. 

-Alkoholische Getranke, Vorkommen, Nachweis und Bestimmung der Laurin- 
siure 79, 67. — Caprylsiurewert 79, 70. 

Alkoholische Hydroxylgruppe, Farbreaktion 68, 426. 

Alkoholometer 74, 208. — Fehler bei der Anwendung 72, 215. 

Alkcholometrie 61, 347. 

Alkoholzahl, Bestimmung in Tinkturen 69, 472, 478. 

Allotrope Umwandlungen, Bestimmung 62, 458. 

Alloxantin als Reagens auf Ferri-Ionen 67, 460; 76, 463.-— Darstellung 76, 463. 

Allylgruppe, Nachweis in atherischen Olen 62, 248. 

Allylsenfél, Bestimmung, in Senfmehl 72, 397; in Senfsamen 75, 74. 

Aloin, des Handels, Fallung mit Silicowolframsiure und Phosphormolybdan- 

-~sdure 76, 315. 

Alpaka, Nickelbestimmung 69, 240. 

Altern von Schriftziigen 78, 75. 

Aluminate, natiirliche, Anwendung des Kupferrons in der Analyse 65, 366. 

Aluminium, Reaktion 79, 355. — Nachweis 70, 316; 74, 213; 76, 438; 79, 356, 
357; kleinster Mengen durch Morin 72, 462; von Spuren 61, 417; im Hisen 
78, 221. — Mikrochemischer Nachweis 67, 164. — Qualitative Trennung von 
Eisen und Chrom 77, 300. — Bestimmung 62, 235; 65, 81; 66, 115, 116, 280, 
378; 71, 122, 225; 74, 213; 75, 61; 76, 233; 79, 351; in Gegenwart von Kupfer 
71, 379; in Gegenwart von Phosphorsdure 80, 351; in Wolfram 61, 107; in 
organischer Substanz 67, 124; im Wasser 70, 156; in Aluminiumlegierungen 
72, 446; in Legierungen mit zweiwertigen Metallen durch potentiometrische 
Titration 75, 63; in Aluminiumsalzen, besonders in Liquor Aluminii acetici, 
74, 74; in Aluminiumacetat 78, 94; im Ferrosilicium 78, 306, 307; in sauren 
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Aluminiumlésungen 78, 459, 460; in Alumoborosilicaten 79, 175; kieiner 
Mengen in Konserven, Lebensmitteln sowie pflanzlichen und menschlichen 
Organen, Blut und Urin 71 474; kleiner Mengen Zink 71, 243; von Silicium- 
dioxyd neben Silicium 74, 121; der Alkalien 66, 117; von Calcium und Mag- 
nesium 78, 181.— Fillung, als Oxydhydrat 65, 80; 71, 133; durch Thiosulfat 
66, 115; mit weissem Pricipitat 78, 132. — Bestimmung und Trennung von 
Kupfer, Zink, Mangan, Eisen, Magnesium, Silicium usw. 63, 444; 71, 369; 
von Chrom, Eisen und Phosphor 75, 1. — Trennung, von Zink 63, 196, 199; 
71, 181; von Titan 64, 445, 448; 65, 203; von Eisen und Titan 64, 444, 449; 
von Uran und Titan 64, 450; von Uran, Titan und Eisen 64, 451; von Wis- 
mut 65, 268; von Zink, Kobalt und Mangan 66, 81; von Eisen 66, 115, 390; 
76, 191; 80, 335, 348; von Zirkonium 67, 341; von Eisen, Chrom, Zink und 
Mangan 68, 58; von Eisen, Chrom, Beryllium, Titan und Zirkon durch die 
Natriumcarbonatmethode 68, 58; von Calcium, Magnesium, Eisen und Phos- 
phorsiure 71, 473; von den Erdalkalien 71, 122; von Magnesium 71, 122, 
135, 377; von den Alkalien 71, 122; von Cadmium 71, 329; von Kupfer 71, 
379; von Beryllium 76, 135; 79, 209; mit o-Oxychinolin 76, 135; von Mangan 
und Nickel 78, 187; von Zink, Mangan und Nickel 78, 139; von Mangan, 
Magnesium und Phosphorsiure 78, 141; von Eisen, Silicium, Titan 80, 192; 
von Eisen 80, 335, 348; von Mangano-, Ferro-, Calcium- und Magnesium-Ion 
80, 334; von Calcium 80, 348; von Magnesium 80, 348; von Mangan 80, 338. 
— Untersuchung 61, 415.— Untersuchung von Handelsaluminium 66, 118. — 
Einfluss auf die alkalimetrische Titration 61, 410.— Atomgewicht 66, 38.— 
Doppelsalze mit Rubidium und Caesiumchlorid 70, 64. — Verwendung zum 
Nachweis und zur Bestimmung des Quecksilbers 71, 464. — Reinigung und 
Priifung 66, 117.— Mitausfallen von Magnesia bei der Fallung als Hydroxyd 
71, 134. — Saurekonzentration bei der Fallung als Hydroxyd 71, 135. — 
Oxydische Kochsalzprobe 72, 94. 

Aluminiumacetat, Bestimmung des Aluminiums 78, 94. 

Aluminiumhydroxyd, Fallung durch Ammoniak und Bestimmung als Alu- 
miniumoxyd 69, 389.— Trennung von Mangan, in Gegenwart von grodsseren 
Mengen von Bariumphosphat 77, 369; in Gegenwart von Strontiumphosphat 
77, 369. — Reinigung von mitgerissenem Chromat 69, 293. — Wasserstoff- 
Jonen-Konzentration bei der Fallung 76, 136. 

Aluminiumkaliumsulfat, Loslichkeitsbestimmung 73, 11. — Dichte und Licht- 
brechungsvermégen 1 %iger und gesattigter Lisungen 73, 11. 

Aluminiumkochgeschirr, Veranderungen beim tiglichen Gebrauch 68, 428. 

Aluminiumlegierungen, Bestimmung von Phosphor 65, 77; von Silicium 65, 
470; von Magnesium 66, 112, 118; 74, 255; 79, 410; von Calcium, Magnesium 
und Alkalien 80, 192; des Lithiums 74, 250; des Mangans 74, 255; des Oxyd- 
gehaltes 77, 147. — Bestimmung und Trennung des Aluminiums und seiner 
Begleiter, sowie der oxydischen Beimischungen 72, 446. — Trennung von 
Aluminium, Eisen-Silicium, Titan 80, 192. — Analyse 61, 415; 66, 118; 80, 
192. — Aufschluss durch Chlorierung 80, 194. — Apparat zum Aufschluss 
durch Chlorierung 80, 198. 

Aluminiumlésungen, Bestimmung der Aciditét, Alkalitat und des Aluminium- 
gehaltes 78, 459. 

Aluminiummetall, Bestimmung des Aluminiumoxyds 71, 135. ; 

Aluminiumoxyd, Bestimmung, in Aluminiummetall 71, 135; in Aluminium- 
legierungen 77, 147; in Aluminiumsalzen 72, 127. — Trennung von Magne- 
siumoxyd nach der Nitratmethode 68, 57. — Wasserlislichkeit 65, 161. — 
Als Katalysator in der organischen Chemie 79, 218. 

Aluminiumsalze, Bestimmung, des Aluminiums 74, 74; des Aluminiumoxyds 
as Ae — Aluminiumsalze der Ortho- und Pyrophosphorsdure, Verhalten 

Aluminiumsalzlésung, Bestimmung der freien Siure 73, 51. 

Aluminiumsulfat, Bestimmung von Sulfat 77, 207. — Untersuchung der Fliis- 

pa npc ite re ne eR nie eae 61, 89. 
uminiumsulfatlésun estimmung, des SO,-Ions : i a 

“62, 52: 66, 296, -) 8; 4 72, 329; der freien Saure 
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Aluminiumvanadat, Bestimmung 61, 252. 

Alumoborosilicate, Bestimmung des Aluminiums 79, 175. 

Amalgam, fliissiges, Anwendung, in der Mafanalyse 68, 415; 71, 75; 78, 445. — 
Zur Bestimmung von Vanadium, Chrom und einigen Nitrokérpern 75, 255. 

Amaranth, Trennung und Identifizierung 77, 305. 

Amblygonit, Analyse 69, 68., . 

Ambra, Untersuchung 62, 249; 74, 426. 

Ameisensdure, Reaktion 69, 138; mit Methon 77, 245. — Nachweis neben 
Weinséure und Oxalsdure 63, 60. — Nachweis und Bestimmung im Fleisch- 
extrakt 63, 474. — Bestimmung 78, 125; neben Essigsiure 78, 125; in zucker- 
haltigen Lebensmitteln, wie Honigen, Fruchtsiften und Marmeladen 75, 142; 
im Weine 66, 254. — Gemisch von Ameisensiure, Ozon, Wasserstoffperoxyd 
und Formaldehyd, Analyse 71, 197. — Dissoziationskonstante 80, 171. — 
Als Reduktionsmittel fiir Bromat und Chlorat 72, 444. — Zur Oxydation er- 
forderlicher Sauerstoff 76, 298. — Verteilung zwischen Ather und einer 
zuckerhaltigen wissrigen Loésung 75, 142. 

Amerikanisches Petroleum, Unterscheidung vom russischen 77, 42. 

Amidierungsvorgang der Mercurosalze 67, 134. 

Amidoazobenzol, Farbstoffreaktion mit salpetriger Siure 75, 106. 

p-Amido-azobenzol-m-carbonsadure als Indikator 78, 53. 

p-Amido-azobenzol-m-sulfosdure als Indikator 78, 53. 

p-Amido-azobenzol-o-carbonsaure als Indikator 78, 53. 

p-Amido-azobenzol-p-carbonsdure als Indikator 78, 53. 

Amidobenzolhydrochlorid, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 101. 

p-Amidodiphenylamin, Bestimmung 63, 59. 

p-Amidophenol, Bestimmung neben Metol 78, 232. 

Amidoschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 109. 


Amine, primaire, aromatische, Nachweis durch Jod 80, 185. — Aromatische 
Amine, Bestimmung 78, 227; primaire aromatische Amine, gasometrische 
Bestimmung 69, 47. — Aliphatische Amine, Trennung von Ammoniak 
69, 407. 


6-Aminoathylalkohol, Trennung in Mischungen mit Cholin 72, 393. 
Aminoanthrachinone, Farbstoffreaktionen mit salpetriger Sdure 75, 98, 104. 
m-Aminobenzoesaure, Bestimmung 78, 227. 

Aminodicarbonsauren, Abscheidung aus bestimmten Proteinhydrolysaten 
durch Elektroosmose 77, 467. 

Aminogruppe, Bestimmung in den Nitro-ary]-Aminen 72, 27, 295. — Titrierung 
in Aminosduren, Polypeptiden usw. mit wdssrigen Lésungen 77, 466. 

p-Amino-Phenylarsinsdure, Arsenbestimmung 63, 22. 

Aminosaureanhydride, cyclische, Bedeutung in der neueren Strukturchemie 
der Proteine 77, 382. 

Aminosauren, Bestimmung 64, 458; 71, 198; 77, 465; in Lebensmitteln 73, 238; 
im Harn 76, 396; alkalimetrische Mikrobestimmung 80, 93. — Kondukto- 
metrische Titration 75, 130; des Stickstoffs in der aus Zein dargestellten 
Lésung 67, 440. — Titrierung von Amino- und Carboxylgruppen mit wdss- 
rigen Lésungen 77, 466. — Trennung 61, 93, 206. 

Aminosaurenstickstoff, Bestimmung, in Lebensmitteln 73, 240; in Suppen- 
wiirzen und Bouillonwiirfeln 63, 475; im Blut 66, 203. 

Aminostickstoff, volumetrische Bestimmung 76, 236; Bestimmung neben Am- 
moniak in Rahm und Butter 67, 230. 

Ammoniak, Reaktion 70, 90; 74, 267; 79, 54. —- Nachweis 74, 259; kleiner 
Mengen 71, 409; im Urin und im Blut 66, 471; in Saccharin 77, 389; von 
Spuren in Gasen 79, 411; mikrochemischer Nachweis von gasférmigem 62, 
59. — Nachweis und Bestimmung im Wasser 61, 204. — Bestimmung 62, 
207; 64, 473; 71, 317; 73, 177, 461; 76, 238; 78, 71, 74, 300, 302, 456; 79, 295; 
kleiner Mengen 62, 60; im Boden 72, 470; in Jauche 62, 239; in Kérper- 
fliissigkeiten 69, 364; in Luft 71, 63; in ammoniakalischen und Betriebs- 
wissern 73, 174; in destilliertem Wasser 78, 454; Mikrobestimmung im 
Wasser 70, 157, 158. — Titration mit Bernsteinsdiure 78, 456. — Trennung 
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von aliphatischen Aminen 69, 407. — Oxydation durch Permanganat 66, 
295, — Katalytische Oxydation in Gegenwart von Platin 71, 81. — Zerfall 
durch Platin 71, 81. — Reinheitsgrad 76, 287. 

Ammoniakate des Eisens, Silbers und Calciums 68, 243. 

Ammoniakdampfe, Adsorption an Glaswinden 74, 203. 

Ammoniakderivate zur Fallung des Eisens 78, 132. ; 

Ammoniakgummiharz, Verhalten bei der Coniferyl-Reaktion 69, 116. 

Ammoniaksalpeter-Superphosphat-Mischdiinger, Bestimmung des Stickstoffs 
77, 315. 

Ammoniakstickstoff, Bestimmung 65, 380; 66, 76; 68, 74; in Ammoniaksuper- 
phosphaten 63, 63; im Boden 65, 281. } : 

Ammoniaksuperphosphate, Bestimmung des Ammoniakstickstoffs 63, 63; 68, 75. 

- Ammoniakwasser, konzentriertes, Bestimmung der Kohlensdure 71, 319; der 
Phenole 77, 192. 

Ammonium, Reaktionen 79, 210, 355. 

Ammonium-Berylliumphosphat, Loéslichkeit im Wasser 76, 177. 

Ammoniumborat bei der jodometrischen Bestimmung der phosphorigen Saure 
78, 106. 

Ammoniumchlorid, Bestimmung des Ammoniakstickstoffs 64, 458; 68, 75. — 
Flichtigkeit 62, 207. — Als teilweiser Ersatz des Kaliumjodids in der Jodo- 
metrie 74, 434. 

Ammoniumhalogenide, thermische Dissoziation, Anwendung in der quanti- 
tativen Analyse und die theoretische Deutung dieser Vorgange 71, 78. 

Ammonium-lonen, Reaktion 71, 246. 

Ammoniummolybdatlésung, salpetersaure, Herstellung 77, 299. 

Ammoniumnitrat, Bestimmung 62, 61; des Pyridins 62, 80; des Umwandlungs- 
und Schmelzpunktes unter dem Polarisationsmikroskop 76, 223; desgl. von 
binéren Gemischen mit Ammoniumchlorid und Ammoniumsulfat 76, 223. — 
Aciditait 76, 178. 

Ammoniumoxalat, Bestimmung der Léslichkeit 73, 26. — Dichte und Licht- 
brechungsvermégen 1%iger und gesittigter Lésungen 73, 26. — Als Rea- 
gens zur Unterscheidung von Kalium- und Natriumsalzen 67, 150. — An- 
wendung bei der qualitativen Analyse der drei ersten Gruppen in Gegen- 
wart von Phosphorsadure 79, 90. 

Ammoniumphosphormolybdat, titrimetrische Bestimmung 75, 256. 

aoe und Pyridin, zur quantitativen Fallung des Kupfers 
71, 185. 

Ammoniumsulfat, Bestimmung 62, 60; des Ammoniakstickstoffs nach der 
Formalinmethode 68, 75. 

Ammoniumsulfidgruppe, qualitativer analytischer Gang 66, 466. — Fallung 
77, 369. — Bestimmung und Trennung der Metalle 68, 57. — Trennung 77, 
369; von Hydroxyden 68, 59. 

Ammoniumsulfidl6sung, jodometrische Bestimmung des Wirkungswertes 72, 
bi as Farbloses und gelbes Ammoniumsulfid, Verhalten gegen Ferrisalze 

» 40. 

Ammoniumsulfidniederschlag, Analysengang bei Gegenwart von Phosphor- 
sdure und Erdalkalien 79, 402. — Fallung 72, 298. 

Ammoniumvanadat, Bestimmung 61, 251. 

Ammoniumwolframat, Untersuchung 62, 358. 

Ammonsalpeter, Bestimmung des Stickstoffs 77, 315. 

Ammonsalpetersprengstoffe, Wasserbestimmung 80, 44. 

Ammonsalze, Nachweis 74, 259.— Bestimmung 62, 59; 64, 457.— Vorrichtung 
zum Abrauchen derselben 72, 266. 

Ammonsulfatsalpeter, Stickstoffbestimmung 66, 299; 77, 315. 

Ampullax-Glas, Angreifbarkeit durch Natronlauge 78, 453. 

Ampullenglaser, Priifung 69, 480. 

Amylalkohol, Reinheitsgrad 80, 387. — Entfernung aus alkoholischen Flissig- 
keiten zum Nachweis des Methylalkohols 72, 219. — Wiedergewinnung aus 
Reaktionsriickstanden 62, 55. — Als Fehlerquelle bei der Gerber schen 
Acido-Butyrometrie 71, 143. 
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Amylase, Nachweis in Milch 78, 319. — Zum Nachweis der Dauerpasteuri- 
sation 71, 150. 

Amylosen, Fillbarkeit durch Alkaloidfaillungsmittel 76, 315. — Trennung in 
gewohnlichen Stirkearten 74, 464. 

Amylum solubile, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234, 

Analysen, katalytische 76, 155..— Indirekte “Analysen 79, 214, 417.— Formeln - 
79, 420. — Tabellen 79, 422, 423, 427, 442, 451. — Auswertung 79, 214. 

Analysengang, ohne Schwefelwasserstoff zum Nachweis der Kationen 79, 3563. 

des Ammoniumsulfidniederschlags bei Gegenwart von Phosphorsaure und 
Erdalkalien 79, 402. 

Analysengruppe, dritte, Trennung 70, 472. 

Analysenquarzlampe (Analysenlampe, Analysen-Ultra-Lampe) 69, 121; 76, aa 
77, 60. — Analysen-Uitra-Lampe ohne Quarz- Quecksilberlampe 71, 60 a 
Verwendung zur Beurteilung von Getreidekérnern 80, 391. 

Analysenresultate, Darstellung 62, 49. 

Analysenwaagen 77, 52; 79, 395; ‘ohne Reitergewicht 69, 55. — Mikrowaage 
69, 321, 398. — Ultrawaage 69, 399, — Beleuchtung 69, 55. — Erschiitterungs- 
freie Aufstellung 65, 61. 

Analytische Chemie, neue Wege 77, 352. 

Ananas, Gehalt an Vitamin C 76, 382. 

Aneroid-Biichsen als Membrane fiir hahnlose Biiretten 76, 215. 

Angelikasaure, Bildung beim Nachweis von Alkaloiden 80, 157. 

Anilin, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saéure 75, 94. — Bestimmung 78, 227; 
bromo-elektrometrische 72, 100; in wdssrigen Losungen 69, 469; in ver. 
dtinnter wassriger Lésung ‘61, 478; speziell in geringen Konzentrationen 69, 
282; in der Luft nach der Lehmannschen Methode 75, 87; des Wasser- 
gehaltes 65, 156. — Bestimmung und titrimetrische Diazotierung 61, 194. — 
Entfernung’ aus alkoholischen Flissigkeiten zum Nachweis des Methyl- 
alkohols 72, 219. — Verwendung als Antiklopfreagens 75, 73. 

Anilinhydrochlorid, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 103. 

Anilinphosphat zum Nachweis von Nitrit 78, 70. 

Anionen, analytischer Nachweis 69, 125. — Bestimmung mit Hilfe der akti- 
vierten Bleilésung 77, 143. 

Anisaldehyd, Farbreaktion mit Lecithin 76, 159. — Nachweis mit Benzidin 
71,209. 

p- -Anisaldimethon, Eigenschaften 77, 264. 

p-Anisaldimethon-Anhydrid, Darsteliung und Eigenschaften 77, 264. 

Anis6l, reines, Jodzahl 76, 312. 

Annatto-Farbstoff, Nachweis in der Milch 71, 148. 

Anorganische Salze, Léslichkeit in Wasser 73, 1. 

Anorganische Verbindungen, Schwefelbestimmung 67, 471. 

Anstriche, Priifung der Dichtigkeit 69, 56. 

Aunthracen, Bestimmung, unter Verwendung von Schottschen Glasfilter- 
tiegeln 68, 359; nach der Methode der Riitgerswerke 73, 82; nach der 
Hoéchster Methode 73, 84; im Anthrachinon 73, 86; des Carbazols 74, 171. 

Anthracengriin als Indikator 78, 65. 

Anthracenviolett als Indikator 78, 65. 

Anthrachinon, Bestimmung 61, 348; des Anthracens 73, 86. 

Anthrachinon-f-carbonsdurechlorid, "als Reagens auf Alkohole 72, 391.— Dar- 
stellung 72, 391. 

Anthranilsdure, Bestimmung 78, 227. 

Anthranilsduremethylester siche Methylanthranilat. 

Anthrazitkohlen, Titanbestimmung 65, 375. 

Antiklopfreagens 75, 73. 

Antimon, Reaktion 79, 210, 355; mikrochemische 65, 363. — Uber die Chemie 
der Reaktion von Reinsch 65, 146. — Reagens zum Nachweis und zur 
Bestimmung 64, 41. — Nachweis 62, 283, 381; 66, 379; 67, 304; 70, 63, 133, 
400; 79, 356; im Eisen 78, 221; in Stanniol 80, "376; unsichtbarer Spiegel 61, 
406. — "Bestimmung 62, 184, 264, 280; 63, 81, 220, 310; 65, 149, 151, 325, 466; 
66, 182, 380, 387; 67, 49: 70, 136; 80, 376, 378: ’als Tetroxyd mittels Mem- 
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branen und Porzellanfiltertiegeln 72, 307; mit Bromat 78, 98; mit Cerisulfat 
79, 361; elektroanalytische 65, 426; 68, 417; durch Elektrolyse aus salzsaurer 
Liésung 69, 39; durch Niederschlagen als Reinsch-Antimonfilm auf 
Kupfer 80, 376; kleiner Mengen 80, 381; mikroanalytische 69, 333; jodo- 
metrische der Sulfide 61, 257; in Gegenwart von Zinn, Blei und Kupfer 80, 
377; neben Arsen 65, 466; elektrometrische neben Arsen 80, 380; neben 
Arsen und Schwefel in einem eisenhaltigen Erzgemisch 63, 27; in Grau- 
_ spiessglanz 63, 24; in antimonhaltigem Blei 66, 388; in Hartblei 66, 389; in 
Messing, Bronze und anderen Legierungen 73, 265; in Kupfer und Kupfer- 
legierungen 79, 206; in Kupferlegierungen 80, 455; in Legierungen und 
Weifimetall 66, 261; in Lagermetallen (Babbiten) und anderen Legierungen 
79, 317; in Weifmetallen 80, 377; in Lagermetallen und Letternlegierungen 
80, 378; in Blei und Bleilegierungen 80, 447, 457; kleinster Mengen im Kupfer 
74, 33; colorimetrische kleiner Mengen in technischem Kupfer und Messing 
66, 388; in organischer Substanz 67, 124; in anorganischer und organischer 
Bindung 63, 10; von Arsen 65, 152; colorimetrische kleiner Mengen unter 
gleichzeitiger Trennung von Zinn 80, 379. — Fallung als Sulfid 72, 308. — 
Trennung, von Arsen 64, 45; 65, 150, 152, 466; 70, 141; von Zinn 62, 268; 
63, 40, 224, 252; 65, 149, 150; 66, 386; 70, 1388, 139; 71, 87; 74, 215; 80, 379; 
von Arsen und Zinn 62, 184; 63, 40, 252; 70, 187; 73, 196; von Blei 62, 269; 
68, 421; 70, 139; von Blei und Zinn 68, 422; von Cadmium 67, 188; 80, 458; 
von Blei, Zinn und Cadmium 62, 271; von Kupfer 70, 139; von Zinn und 
Kupfer 68, 423; potentiometrische, von Kupfer und Zinn 76, 291; von 
Kupfer, Zinn und Blei 76, 291; elektrolytische, von Blei, Zinn, Zink und 
Kupfer 71, 471; von Zink 71, 182; von Kupfer, Blei, Zinn, Cadmium und 
Zink 71, 472; durch abgestufte Potentiale von Wismut, Kupfer, Blei, Zinn, 
Cadmium und Zink 71, 469; von den Alkalien 80, 381. — Atomgewicht 63, 
44, 188; 66, 43; 73, 299. — Gravimetrisches Verhdltnis zu Antimontetroxyd 
63, 181. — Darstellung von reinem Antimon und Untersuchung desselben 
66, 380. — Einfluss des Bleis auf die Titrierung mit Permanganat 78, 97. 


Antimonat, quantitative Abscheidung durch Alkohol 70, 139. 
Antimonelektrode zur Bestimmung des py-Wertes 80, 206. 
Antimonhaltiges Blei, Bestimmung des Wismuts 78, 211. 
Antimonhaltiges Email 76, 393. 

Antimon-Indikatorelektrode 80, 205. 

Antimonit, Bestimmung des Schwefelgehaltes 75, 26. 
Antimonoxyd, Auflésung 71, 86. — Uberfiihrung in Sulfat 71, 87. 
Antimonperchlorat 68, 299. 


Antimontrichlorid zur mafanalytischen Bestimmung von Hypochloriten, 
Ferro- und Ferricyaniden 64, 249. — Destillatiom 65, 109. — Reagens fiir 
Vitamin A 76, 384. 

Antimontrioxyd, Bestimmung 77, 168. 

Antimonwasserstoff, Nachweis von Spuren 65, 149. — Zersetzung 78, 17, 21. 


Antipyrin, Bestimmung des Stickstoffs 80, 90; nach Kjeldahl 68, 210. — 
Verwendung zum Nachweis von Metallen als Doppelhalogeniden 68, 469. — 
Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissig- 
keiten 76, 364. 

Antipyrinlésung als Ersatz der Thiosulfatlosung bei der Bestimmung der 
Hitiblschen Jodzahl 72, 72. 

Apfel- siehe Apfel-. 

aromornt nen a8: ATT. — Parbressyeuen und Nachweis neben 

orphin 74, . — Nachweis, geringster Mengen in Morphinlé { 
158; mikrochemischer 64, 452. Sie : sider 

Apparate. — Die einzelnen Apparate sind entweder unter ihrer besonderen 
Bezeichnung oder bei den analytischen Verfahren, fiir die sie Verwendung 
finden, sowie bei den Elementen und Reagenzien, zu deren Herstellung sie 
dienen, aufgefiihrt. 

Apparatur, chemische Normung 66, 44. 

Appretur, Nachweis von Leim 67, 76. 
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Ape: Untersuchung auf Weinsiure 72, 285. — Gehalt an Vitamin C 

E : 

Arabinose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. 

_Arachis6l, Nachweis neben Butterfett 67, 226. — Untersuchung 70, $3; eines 
Gemisches mit Palmitinsiiure und Kakaobutter 70, 83. 

Ardometer 62, 462. — Priifung 74, 120. — Vereinheitlichung 66, 45. 

Arbeitsgange in Zuckerraffinerien 74, 465. 

Arbutin, quantitative Bestimmung 80, 479. 

Argentometrie, Anwendung der Oxalsiure zur Titerstellung 61, 219. 

Argentum colloidale, Silberbestimmung 61, 136. 

Argentum proteinicum, Silberbestimmung 61, 136. 

Arginin, Reaktion 77, 463. — Bestimmung des Stickstoffs 76, 237. 

Argon, Nachweis in Edelgasgemischen 73, 160. — Bestimmung kleiner Ver- 
unreinigungen 73, 153. — Atomgewicht 73, 296; 77, 218. 

a cat Entfernung und Bestimmung des Stickstoffs 

Arnica-Fluidextrakt, Entfernung aus alkoholischen Fliissigkeiten zum Nach- 
weis des Methylalkohols 72, 219. 

Aromatische Amine, primaire, gasometrische Bestimmung 69, 47. 

Aromatische Kohlenwasserstofie, Bestimmung in Gasolinen 76, 461. 

Aromatische Nitroso- und Nitrokérper, potentiometrische Bestimmung mit 
Titantrichlorid 68, 404. 

Aromatische Substanzen, Analyse der Sulfochloride 61, 83. — Schwerlisliche 
aromatische Substanzen, Molekulargewichtsbestimmungen 73, 417. 


Aromazahl, Bestimmung im Rum und Arrak 72, 217. 

igs : pi ang hd der Aromazahl 72, 217. — Untersuchung und Beurteilung 
Ue 

Arrhenal, Bestimmung des Arsens 76, 100. 

Arsacetin, Bestimmung des Arsens 76, 101. 


Arsanilsadure, Bestimmung des Arsens 63, 22. 

Arsen, Reaktionen 67, 303, 305. — Uber die Chemie der Reaktion von 
Reinsch 65, 146. — Nachweis 62, 380; 65, 461; 67, 294; 69, 76, 480; 70, 
133, 160; 79, 357; 80, 160; mit Natriumhypophosphit 77, 319; mit der Gut - 
zeitschen Probe 80, 298; mit J. Bougaults Reagens in Gegenwart von 
Selen 76, 231; bei Gegenwart von Eisen, Antimon und Wismut 65, 462; in 
Antimon 63, 84; in Stanniol 80, 376; im Urin 61, 432; in Leichenaschen 80, 
159; bei Verwendung cellulosehaltiger Materialien in Gasreinigern nach 
Gutzeit oder Marsh 80, 299; kleiner Mengen 62, 255; 67, 360; 80, 160; 
kleiner Mengen, speziell im Kakao 68, 79. — Einfluss unléslicher Stoffe auf 
den Nachweis nach Marsh 69, 255. — Unsichtbarer Spiegel 61, 406. — 
Nachweis und Bestimmung kleiner Mengen 63, 478; in Nahrungsmitteln 63, 
479. — Bestimmung 62, 184; 63, 454; 65, 150; 67, 49; 70, 135, 193; 80, 378; 
des dreiwertigen 75, 63; 80, 300; des fiinfwertigen 65, 465; 80, 300; mit Ceri- 
sulfat 79, 361; durch Silberabscheidung bei Oxydation der Arsenhydride 
mit Silbernitrat 78, 2; nach der Methode nach Marsh-Berzelius 62, 
355; 80, 299; als Trijodid, insbesondere in Mineralsiuren 64, 290; elektro- 
analytische mit der Quecksilberelektrode 75, 248; neben Antimon 65, 466; 
neben Kupfer und Eisen 67, 52; neben Eisen 67, 53; neben Selen 80, 302; 
in Gegenwart von organischen Stoffen, Halogenen und Schwermetallen 76, 
81; neben Antimon und Schwefel in einem eisenhaltigen Erzgemisch 63, 27; 
neben Chlor in der 3,5-Dichlor-Phenylarsinsiure 63, 22; neben Nitraten und 
Nitriten 67, 314; im Arsentrioxyd 69, 341; in Speiskobalt 63, 18; in Arsen- 
kies 63, 19; im Arsenopyrit 76, 102; in Kupfer, Zinn, Blei, Antimon oder 
Legierungen derselben 65, 152; in Legierungen 76, 102; in Blei 80, 448; in 
Ferromolybdin 66, 54; im Ferrosilicium 78, 306; in Pyriten, Schwefelsdiure 
und Salzsiure 68, 121; in anorganischer und organischer Bindung 63, 10; 
80, 300; in organischer Substanz 67, 124; in organischen Verbindungen 
66, 75; 68, 65; 73, 235, 236; in organischen Stoffen 68, 126; in kleinen 
Mengen organischer Substanzen 73, 237; in Atoxyl 63, 20; in Arsinsduren 
Ztschrit. f. anal. Chem., Register zu Band LXI—LXXX. A? 
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63, 21; in p-Amino-Phenylarsinsdure (Arsanilsdure) 63, 22; in m-Nitro- 
phenylarsinsiure 63, 22; in 3-Nitro-4-Oxy-Phenylarsinsaure 63, 22; in Sal- 
varsan 66, 301; 76, 102; in Neosalvarsan 63, 23; in Silbersalvarsan und 
Neosilbersalvarsan 66, 302; in fliichtigen Kakodylverbindungen 67, 72; in 
Natrium kakodylicum 80, 317; in Arzeneimitteln 76, 81, 394; in Pflanzen- 
schutzmitteln 69, 79; in Saatbeizmitteln 69, 310; im Nosprasen 71, 318; im 
Wasser 61, 303; im Weine 66, 255; in Konserven, Lebensmitteln, sowle 
pflanzlichen und menschlichen Organen, Blut und Urin 71, 474; in Organen 
80, 318; im Harn und anderen Korperfliissigkeiten 61, 432; in Harn, Blut 
und Leichenteilen 62, 96; im Blut 80, 126; in Geweben 80, 126; in Tapeten 
67, 124; 71, 159; in flichtigen Fliissigkeiten 72, 122; in binéren Gemischen 
von elementarem Arsen und Arsenwasserstoff 78, 2; in beliebigen Mate- 
rialien 74, 312; in Gasen 71, 60; des wasserléslichen Arsens in Bleiarsenat 
und Zinkarsenit 67, 76; kleiner Mengen 66, 398; 73, 128; 77, 477; Mikro- 
bestimmung 70, 64; 71, 118; jodometrische der Sulfide 61, 257. — Titration 
mit Kupfer in derselben Lésung 75, 63; potentiometrische von Arsen, 
Kupfer und Eisen nebeneinander 76, 372, 375; Mikrotitration 74, 341; nephe- 
lometrische Methode zur Bestimmung kleiner Mengen 74, 311. — Trennung 
von den Alkali- und Erdalkalimetallen 71, 82; von Antimon 65, 124, 466; 
70, 139, 141; von Zinn 65, 470; 70, 139; 74, 215; von Antimon und Zinn 62, 
184; 63, 40, 252; 65, 150; 70, 1387; 73, 196; von Blei 70, 139; von Eisen 760, 139; 
von Germanium 65, 465; 67, 294; von Kupfer 70, 139; von Quecksilber 79, 
139, 142; von Tellur 67, 295; von Thallium 68, 43; von Wolfram 65, 465; 
von Wolfram, Vanadin und Molybdin 75, 64; von Zink 71, 182; von Metallen, 
deren Chloride nicht fliichtig sind, 65, 123; elektroanalytische, von Nickel 
68, 424; von anderen Elementen 65, 150, 464. — Destillation 65, 463. — 
Reduktion von fiinfwertigem Arsen durch Hydrazin 78, 1. — Fiinfwertiges, 
Einwirkung von Hydrazin in schwachsaurer Lésung 74, 235.— Vierwertiges 
Arsen, Zwischenstufe bei der Reduktion von Arsenat zu Arsen 78, 35. — 
Einwirkung auf Wasser 78, 33. — Vorkommen, im Urin und in Fischen 66, 
398; in geschwefelten Futtermitteln 69, 81; im Tabak, und dadurch auch im 
menschlichen Koérper 73, 374. — Verteilung im menschlichen Kérper nach 
einer Vergiftung mit arseniger Saure 62, 96. — Zulassiger Arsengehalt in 
Lebensmitteln 80, 399. — Arsengehalt von Druckfarben 73, 320. — Einfluss 
bei der Herstellung von Elektrolyteisen 70, 244. — Darstellung arsenfreier 
Chemikalien 62, 353. — Apparat zur Bestimmung 67, 159. 


Arsenabscheidung, Beschleunigung durch Arsenit 78,30; durch Bromid 78, 31. 
ee tose Bestimmung 70, 97; 75, 426. — Reduktion mit Hypophosphit 
Arsen-Doppelréhren 62, 355. 

Arsenfreie Salzsdure und Schwefelsdure, Herstellung 69, 293. 

Arsenhydride, Oxydation durch Silbernitrat 78, 2. — Siehe auch unter Ar - 
senwasserstoff. 

Arsenige Saure, Nachweis und Trennung von Arsensiure 65, 470. — Bestimm- 
ung 76, 155; 77, 166; neben salpetriger Sdure 61, 450; neben Arsensdure 67, 
425; maBanalytische mit Kaliumpermanganat in essigsaurer Lésung 77, 429; 
bei Gegenwart von Zinksalz 77, 434. — Titration in alkalischer Lésung in 
Gegenwart von Zinksulfat mit Permanganat 77, 431; thermometrische 
Titration mit Kaliumbromat 76, 431; bromometrische 66, 177; jodometrische 
61, 260. — Umsetzung mit Kaliumpermanganat in alkalischer Lésung 64, 
302. — Oxydation mit Permanganat in schwefelsaurer Lisung 77, 429. — 
Verwendung zur Titerstellung von Permanganat 64, 257. — Volumetrische 
Reduktionsmethoden mit arseniger Siure 68, 117. — Katalyse bei der 
Reaktion mit Ubermangansiure und deren analytische Anwendung 69, 348. 

Arsenik, Nachweis 69, 58; durch die Hypophosphitreaktion 80, 299; in mit 
Arsenik bespriihten Apfeln 72, 286. 


Arsenit, Reaktion, mit Permanganat in schwefelsaurer Lésung 74, 209; mit 
Jod, Einfluss von Calciumhydroxyd 79, 373. — Titerbestindigkeit der 
Lésung 67, 456; 76, 65, 66. — Darstellung der Lésung zur Jodbromzahl- 
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bestimmung 67, 456. — Zur Kinstellung von Chlorkalklésungen 74, 48. — 
Beschleunigung der Arsenabscheidung bei der Arsenatreduktion durch 
Hydrazin 78, 30. 

Arsenitlésungen, Titerbestindigkeit 67, 456; 76, 65, 66. — Darstellung der 
Lésung zur Jodbromzahlbestimmung 67, 456. 

Arsenkies, Arsenbestimmung 63, 19. —- Schwefelbestimmung 63, 15. 

Arsen-Molybdan-Reagens auf Chinin 80, 126. 

Arsenopyrit, Bestimmung des Arsens 76, 101, 102. 

Arsenpentasulfid, Léslichkeit 80, 296. 

Arsenpentoxyd, Bestimmung als Magnesiumpyroarsenat 80, 301. 

Arsensdure, Nachweis 70, 137. — Bestimmung 61, 222; 62, 137; 65, 468; 66, 
177; 67, 417; 68, 232; 70, 310; 71, 190; 80, 301, 302; neben Phosphorsdure 
65, 468; neben arseniger Sdure 67, 425; sehr kleiner Mengen 74, 135.— Nach- 
weis und Trennung von arseniger Siure 65, 470. — Reduktion 76, 85; mit 
schwefliger Siure in Gegenwart von Vanadinsiure 70, 137; mit Hydrazin- 
sulfat 80, 300. — Einfluss der Konzentration der einzelnen Komponenten 
auf die Farbenintensitat 80, 302. — Siehe auch unter Arsenpentoxyd 
und Orthoarsensdaure. 

Arsentrichlorid, Bestimmung 78, 6. — Destillation 65, 109; bei Gegenwart von 
Methylalkohol in einem Luftstrom 75, 65. — Léslichkeit in konzentrierter 
Salzsiure 65, 463. — Gaskonzentration im Liter 65, 463. 

Arsentrioxyd, Bestimmung durch Brom 65, 325. — Mikroanalytische Arsen- 
bestimmung 69, 341. — Einwirkung von Schwefelnatrium 61, 264. 

Arsentrisulfid, Loslichkeit 80, 296. 

Arsenverbindungen, Colorimetrische Bestimmung 74, 135. — Analyse 73, 235. 
— Ursache des Knoblauchgeruches 74, 244. — Organische, Verhalten im 
Marshschen Apparat 69, 79. 

Arsenwasserstoff, Reaktion mit Salzsiure 78, 6. — Bestimmung 76, 39, 41, 46. 
— Bildung von festem Arsenwasserstoff 74, 244. — Bildung hei der Reduk- 
tion des fiinfwertigen Arsens durch Hydrazin 78, 1.— Einwirkung auf drei- 
wertiges Arsen 78, 1, 12. — Zersetzung 78, 5, 16, 17. — Umsetzung mit 
Arsentrichlorid 78, 5, 14. — Léslichkeit im Wasser 78, 18. — Verhaltnis zu 
Sauerstoff 78, 20. — Siehe auch unter Arsenhydride. 

Arsine, primire, Reaktionen 77, 285. 

Arsinsaéuren, Arsenbestimmung 63, 21; organische, quantitative Bestimmung 
im Harn 77, 478. 

Arsphenamin, Bestimmung des Arsens 76, 100. 

Arzneibuch, deutsches, 6. Ausgabe 69, 472. 

Arzneimittel, Nachweis von Saponinen 80, 93. -— Bestimmung von Arsen 76, 
81, 394. 

Asant, Coniferyl-Reaktion 69, 119. 

Asbest, reiner, Adsorptionsvermégen 76, 361; unreiner, Adsorption von 
Kationen 76, 361. 

Ascaridol, Bestimmung im Wurmsamen6] (Chenopodiumél) 62, 319; 66, 302; 
75, 78. 

Asche, Bestimmung, des Kupfers 61, 470; der Alkalitait 66, 186; des Gesamt- 
phosphats 66, 190; des in 10%iger Salzsiure unléslichen Anteils der Asche 
von Drogen 78, 92; in Kohlen 64, 118; in zuckerhaltigen Produkten 74, 465. 
— Asche der Lebensmittel, Herstellung 66, 188. — Weinasche, Bestimmung 
der einzelnen Bestandteile 66, 247. 

Aschenalkalitaét, Bestimmung in Lebensmitteln 68, 70; im Milchgeback 75, 71. 
— Aschenalkalitit, von Mehlen, Beziehung zum Ausmahlungsgrad 71, 359. 
— Aschenalkalitét von mit Kaliumbichromat konservierter Milch 71, 146. 

Aschengehalt von Mehlen, Bestimmung 71, 350; Beziehung zum Ausmahlungs- 
grad 71, 359. — Aschengehalt des Honigs 75, 141. 

Aschenschmelzpunkt von Kohlen, Bestimmung 64, 118. 

Askarit als Adsorptionsmittel fiir Kohlendioxyd 76, 52. — : 

Asparagin, Bestimmung des Stickstoffs 76, 237. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Flissigkeiten 76, 364. 

aes 
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Asphalt, Bestimmung des Erweichungspunktes 73, 247. — Untersuchung 77, 
380. — Apparat zur Untersuchung 62, 53. 

Aspidospermin, Reaktionen 78, 477. 

Atinit (Chromstahl) fiir Calorimeterbomben 79, 468. 

Atomgewichte fiir das Jahr 1922 63, 44; fiir 1923 63, 441; fiir 1925 66, 38; 
fiir 1926 68, 47; fiir 1927 71, 50; fiir 1928 73, 296; fiir 1929 77, 217. 

Atomgewichtsbestimmungen, nach chemischen Verfahren 77, 218; nach phy- 
sikochemischen Methoden 77, 218. — Physikochemische Atomgewichtsbe- 
stimmungen, Genauigkeitsgrenzen 73, 296. — Fehlerquellen 67, 289. 

Atomgewichtstabellen, fiir das Jahr 1921 61, 55; fiir 1928 73, 297. 

Atommikroskop 74, 192. 

Atomprozente 78, 371. 

Atophan, Nachweis neben Salicylsiure, Acetylsalicylsdure und Hexamethylen- 
tetramin 79, 479. 

Atoxyl, Arsenbestimmung 63, 20; 76, 100. 

Atropin, mikrochemischer Nachweis 65, 207. — Leitfahigkeitstitration 75, 131. 
— Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissig- 
keiten 76, 364. 

Aufschluss von Metallen und Erzen im Chlorstrom 79, 217. 

Aufschlussapparat 68, 414; nach Kjeldahl 77, 60. 

Auftaupunkt 80, 61. 

Auftau-Schmelzdiagramm 80, 61. 

Auftau-Schmelzmethode 80, 61. 

Aurantia, Bestimmung in Lebensmitteln 77, 78. 

Auri-Ion, Reaktion mit Stanno-Ion 73, 392. 

Aurin, Bestimmung in Lebensmitteln 77, 78. 

Auslandsweine, Einfuhr gespriteter trockener Auslandsweine 73, 108. 

Auslaugeapparat 62, 394. 

Ausmahlungsgrad von Mehl, Bestimmung 65, 84; 71, 358; des Mehles im Brot 
71, 359. — Beziehung, zur Leitfahigkeit der wissrigen Ausziige 71, 357; zu 
Aschegehalt, Fettgehalt, Proteingehalt, Stirkegehalt, Rohfasergehalt, Pen- 
tosangehalt, Aschenalkalitét und spezifischer Leitfihigkeit 71, 359; zum 
Mangangehalt der Weizen- und Roggenmehle 71, 358. 

Ausschiitteln, Beseitigung stérender Niederschlige beim Ausschiitteln 65, 262. 
— Mechanisches Ausschiitteln 78, 162. ‘ 

Aussenreflektor 74, 194. 

Auswasch- und Filtrierapparat, selbsttitiger 70, 359. 

Auswaschpipette 74, 199. 

Auswertung von Analysen 79, 214. 

Auszahlung, mikroskopische 74, 197. 

Autoklav, gliserner 62, 395. 

A-Zahl, Bestimmung in Fetten 79, 300. 

Azide, jodometrische Bestimmung 74, 376. 
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zo-Blau, Aufbau, Farbung in alkali 6 iir si i 
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Azofarbstoffe des Phenolphthaleins als Indikatoren 79, 81. 

Azoindikatoren 78, 52. — Einfluss von HiweiSkérpern 78, 58. 

rie ckoter iG ae Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch heider 

Azoorseille, Farbstoffreaktion mit salpetriger Siure 75, 108. 

Bee se cone zur Bestimmung des Kalkbedirfnisses des Bodens 

; ; 
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Babassofett, Caprylsiiurezahl 79, 303. 

Babbite, Analyse 79, 317. 

Backfahigkeit der Mehle, Bestimmung 71, 360; 76, 389; 77, 229. 

Backhilfsmittel, Nachweis von, Benzoylsuperoxyd 106 "354. : 

Backmasse (Persipanmasse), Unterscheidung von Marzipan 73, 373. — Be- 
griffsbestimmung 73, 371. 

Backpersipan, Begriffsbestimmung 73, 373. 

Backpulver, Bestimmung, des Fluors 20, 73; des Kohlendioxyds 71, 361, 362; 
see 71, 476. — Beurteilung der Giite fiir die Zwecke der Brotbereitung 

Backwaren, Nachweis von Milch 64, 294. — Bestimmung, des Fettes 65, 87; 
71, 360; des Zuckers 65, 87. — Untersuchung 76, 384. 

Badbecher fiir hochsiedende Heizfliissigkeiten 66, 375. 

Bad Nauheimer Sprudel, Vorkommen von Blei und Zink in den Sintern 62, 342. 

Bakterien, Grenzgebiete zwischen Bakterien und Prototen 76, 318. 

Ballaststoffe 78, 94. 

Ballsches Reagens 69, 64. 

Balsame, Untersuchung 62, 251. 

Barbitursdurederivate, mikrochemischer Nachweis im Harn 76, 318. 

“he le Lésung, Reduktion durch Gemische von Glucose und Mal- 
tose 76, 22 

Barium, Reaktion 79, 355. — Nachweis 66, 50; 67, 118; 69,173, 176; 79, 3857. — 
Empfindlichkeit der Reaktionen auf Barium allein und neben Strontium 
und Calcium 69, 173. — Bestimmung 64, 230; 67, 117; 78, 198; 79, 349; als 
Oxalat 65, 193; als Chromat 70, 39; als Bariumsulfat 77, 357; maBanalytische 
78, 217; 79, 13 elektrometrische, allein und neben Calcium 68, 244; durch 
Leitfahigkeitstitrierung 62, 1, 97, 166; neben Strontium 76, 232: neben Cal- 
cium und Strontium 76, 231: im Ferrosilicium 78, 306; kleiner’ Mengen 67, 
118; mikroanalytische, im Bariumchlorid 69, 330.— Bestimmung und Trenn- 
ung von Strontium 66, 112.— Trennung, von Calcium 70, 50; von Strontium 
70, 52; 79, 148; von Strontiumbromid als Bromid durch Isobutylalkohol 78, 
199, 204; von Strontium und Calcium 74, 254; 79, 404; von Radium 67, 118; 
74, 258; mit Hilfe von o-Oxychinolin, von Eisen 76, 191; von Mangan 76, 
191. — Atomgewicht 77, 218, 220. — Stickstoffbindung 78, 351. — Schmelz- 
punkt 78, 360. — Siehe auch unter Erdalkalien. 

Bariumcarbonat, Verhalten zu den zweiwertigen Gliedern der Schwefelammo- 
niumgruppe 68, 142. — Technisches Bariumcarbonat, Bestimmung von Sul- 
fid, Thiosulfat ‘und Schwefel 71, 434. 

Bariumchromat, Trennung von Radiumchromat durch fraktionierte Faéilung 
74, 255. — Darstellung aus Bariumsulfat 77, 204. 

Bariumhaltige Erze, Bleibestimmung 74, 49. 

Bariumhydroxyd, Reinheitsgrad 80, 387. 

Barium-lonen, Titration 71, 408. — Mikrotitration, beruhend auf dem Ver- 
schwinden oder Erscheinen der gelben, durch Chromat verursachten Farbung 
72, 386. 

Bariummetaborat, Darstellung 61, 391. 

Bariumnitrat, Bestimmung der Loslichkeit 73, 12. — Dichte und Lichtbrech- 
ungsvermégen 1%iger und gesiattigter Lésungen 73, 12. 

Barium-ortho- und -pyrophosphat, Darstellung und Eigenschaften 77, 91. 

Bariumperoxyd, volumetrische Bestimmung mit arseniger Saure 68, He 

Barium-Radiumsulfat, Adsorption 74, 258. — Fraktionierte Fallung 74, 258. 

Bariumrhodizonat 79, ile 

Bariumsalze, Bestimmung 64, 231. 

Bariumsulfat, Verhalten eegen irreversible Kolloide 68, 220. — Mischkrystalle 
mit Kaliumperman anat 68, 354. — Verunreinigung durch Bariumsulfato- 
ferrat 67, 457. — Uber die Fallung von Bariumsulfat 66, 470. — Einfluss 
von Citraten auf die Fallung 69, 177. — Ursache der Fehler beim Fillen 
72, 303. — Formelreine Ausscheidung aus extrem konzentrierten Lésungen 
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73, 272. — Fliichtigkeit 72, 327. — Verluste bei der gewichtsanalytischen 
Bestimmung 76, 58. — Verhalten der beim Ubergiessen mit konz. Schwefel- 
siure entstehenden Verbindung 69, 178. — Umwandlung in Bariumchromat 
77, 204. — Reinigung 79, 403. — Vergiftung durch unreines Bariumsulfat 
fiir Roéntgendurchleuchtung 64, 455. 

Bariumsulfatoferrat als Verunreinigung im Bariumsulfat 67, 457. 

Bariumvanadat, Bestimmung 61, 252. 

Barometer (Standardbarometer neuer Konstruktion) 76, 152. 

Basen, Nachweis 67, 290. — Titration 78, 452. -— Potentiometrische Messung 
73, 222. — Adsorption durch frischgefallte Kieselsiure 76, 361. — Starke 
Basen, Steighéhe im Filtrierpapier 76, 360. 

Basensattigungszustand eines Bodens 80, 467. 

Baumwollblau B, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 
70, 400. 

Baumwolle, Unterscheidung von Wolle oder Seide 62, 458. — Pentosanhbe- 
stimmung 66, 147. 

Baumwollsaatkuchenmehl, Stickstoffbestimmung 67, 440. 

Baumwollwaren, Bestimmung geringer Mengen Wolle 63, 313. 

Baustoffe, feuerfeste, fiir den Hiittenbetrieb, Erforschung und Priifung 69, 138. 

Bauxit, Titanbestimmung 65, 375. 

Beckmannsche Siedepunktsapparate, Aussenhiilsen 80, 360. 

Beckmann thermometer, praktische Winke zum Gebrauch 74, 116. 

Beerensaftfarbstoff-Indikator 77, 37. 

Begleitmetalle, Beeinflussung der Intensitiit von Spektrallinien 79, 348. 

Bemusterung von Roheisen 78, 218. 

Benzaldehyd, Farbreaktion mit Lecithin 76, 159. — Nachweis von Nitrobenzol 
70, 368; 74, 426. — Bestimmung 71, 207; von Chlor 61, 364; 68, 254; 74, 316, 
317; halbmikroanalytische des Chlors 74, 317; in Bittermandelél 74, 427; im 
Kirschlorbeerwasser 76, 315. — Untersuchung 73, 314. — Trennung von 
Benzoesiure 61, 480. — Entfernung aus alkoholischen Fliissigkeiten zum 
Nachweis des Methylalkohols 72, 219. 

Benzaldimethon, Darstellung und HKigenschaften 77, 260. 

Benzaldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 260. 

Benzamid, Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 

Benzidin, Farbreaktion mit salpetriger Siure 75, 96. — Bestimmung der 
Schwefelsdure im Wasser mit Benzidin 73, 167.— Als Reagens, auf Mangan 
70, 63; auf Aldehyde 71, 208; Formaldehyd 71, 208; Methylalkohol 71, 209; 
Urotropin 71, 209; Acetaldehyd 71, 209; Acrolein 71, 209; Tiglinaldehyd 71, 
209; Furfurol 71, 209; Citral 71, 209; Cuminaldehyd 71, 209; Salicylaldehyd 
71, 209; Anisaldeyd 71, 209; Vanillin 71, 209; Piperonal 71, 209; Zimtaldehyd 
71, 209; auf Iridium 80, 67; auf Phosphorsiure 61, 454; 70, 63; zur Fallung 
von Cyaniden 73, 434. 

Benzidindihydrochlorid, Verwendung zur Bestimmung von Ferro- und Ferri- 
cyaniden 78, 313. 

Benzidinhydrochlorid, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 103. 

Benzin, Nachweis von Benzol 65, 378. — Nachweis und Bestimmung von Blei 
67, 79. — Bestimmung, von Blei 69, 249; der Sauerstoffzahl 80, 78; im 
Naturgas 74, 269; 76, 461. — Trennung von Benzol 80, 76. —.Untersuchung 
66, 127. — Priifung und Bewertung der Eigenschaften 74, 268. 

Benzoat, Bestimmung 61, 341, 376; durch Leitfihigkeitstitration 61, 237, 444. 

2A ys aes Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdiure 75, 107.— Als Indikator 

Re Atsae 

Benzoe, Farbreaktion 74, 426. — Untersuchung 63, 157. 

Benzoesdure, Nachweis 62, 292; im Wein 68, 472. — Nachweis und Bestimmung 
in Lebensmitteln 73, 104. — Bestimmung, in Margarine 67, 230; in Um- 
hiillungs- und Schutzpapieren 70, 201; in Konfitiiren 71, 410; in Lebens- 
mitteln 71, 410; 75, 477; im Hackfleisch 73, 89, 106; kleiner Mengen in Nahr- 
ungsmitteln 74, 141. — Trennung, von Benzaldehyd 61, 480; von Saccharin 
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77, 387, 390. — Verbrennungswirme 62, 50. -— Sublimation 70, 202. — Vor- 
kommen in Friichten 73, 108. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 
298. — Als calorimetrische Eichsubstanz 67, 405; 79, 464. 

Benzoesauresulfinid (Saccharin), Bestimmung 62, 158. 

Benzoflavin, Farbreaktion mit salpetriger Sdure 75, 100, 105. 

Benzoin, Loslichkeit in Wassef, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 

Benzoinoxim (Cupron), Reagens auf Kupfer 64, 41; 70, 63; als mikroanalyti- 
sches Fallungsmittel fiir Kupfer 70, 64. 

Benzol, Reaktion mit Nickelcyaniirammoniak 80, 75. — Nachweis, mit ammo- 
niakalischer Nickelcyaniirlésung 75, 75; im Alkohol 72, 274; in Benzin 65, 
378; bei Vergiftungen 66, 400; in Leichenteilen 63, 477. — Motorenbenzol, 
Nachweis von Spiritus 80, 76. — Nachweis und Bestimmung von Spiritus 
66, 128.— Bestimmung, im Terpentinél 75, 75; in Leucht- und Kokereigasen 
76, 394; in Alkohol 80, 74; von Paraffinkohlenwasserstoffen in Motorbetriebs- 
stoffen 80, 73; kleiner Mengen in Athylalkohol 62, 81; technisches, Thiophen- 
bestimmung 66, 78. — Trennung, von Alkohol 80, 76; von Benzin 80, 76. — 
Untersuchung 66, 127. — Anwendung als Indikator in der Jodometrie 69, 
249. — Dampfspannung von Benzollésung in Paraffinél, Messung 76, 462. — 
Analyse von Handelsbenzol ,,rein“ 80, 75. 

Benzolchlorid, Erstarrungspunkt 74, 117. 

Benzoldampfe, Absorption aus Gasen 77, 192. 

Benzollésung in Paraffindl, Messung der Benzoldampfspannung 76, 462. 

Benzol-Spiritus-Gemische, Wasserbestimmung 80, 77. 

Benzolsuifochlorid, Nachweis 65, 251. 

Benzonaphthol, zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 

Benzopurpurin 4 B (By und Gr-E), Aufbau, Farbung in alkalischer Lésung 
fiir sich und in Gegenwart von Magnesium 76, 355. 

Benzorotblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 108. 

Benzoylsuperoxyd, Nachweis in Mehl, Teig, Teigwaren und sogenannten 
Backhilfs- und Mehlverbesserungsmitteln 71, 354. 

Benzylalkohol, Nachweis in itherischen Olen 74, 426. — Bestimmung 80, 409. 

Beobachtungsroéhre zur Polarisation 67, 38. 

Bergwerke, Feststellung von Kohlenoxyd 80, 142. 

Berlinerblau, Reaktion 74, 264; 75, 165; 77, 89. — Ausfiihrung der Reaktion 
62, 145. — Analyse 69, 140. — Als Indikator in der Acidimetrie 66, 275. 

Bernsteinsaéure, Bestimmung und Trennung von Essig-, Wein-, Apfel- und 


Milchsiure im Weine 66, 248. — Verwendung zur Titration von Ammoniak 
78, 456. 

Beriihrungspotential 79, 139. 

Beryllium, mikrochemische Reaktionen 74, 214. — Nachweis und Bestimmung 
geringer Mengen mit Hilfe von Chinalizarin 73, 54. — Erkennung und 
quantitative Bestimmung kleinster Mengen 72, 157. — Bestimmung, als 
Pyrophosphat und wasserfreies Sulfat 76, 173; in Phosphaten 66, 378; in 
Legierungen 73, 63. — Colorimetrische Titration 73, 58. —- Trennung, von 


Aluminium 79, 209; von Aluminium durch Tannin-Ammonacetat 76, 135; 
von Aluminium, Eisen und Kupfer mit o-Oxychinolin 76, 135; von Chrom 
76, 135; von Eisen 76, 135; von Eisen, Aluminium, Chrom, Titan und Zirkon 
durch die Natriumcarbonatmethode 68, 58; von Molybdin 76, 135; von 
Thorium 76, 135; von Titan 76, 135; von Vanadin 76, 135; von Wolfram 
76, 135; von Zirkon 76, 135; von den Metallen, die durch Tannin in saurer 
Lésung gefiallt werden 76, 135. — Darstellung von 99%igem Beryllium 76, 
135. — Beryllium als Legierungskomponente 76, 135.— Atomgewicht 76, 182. 

Beryllium-Ammoniumphosphat, Léslichkeit im Wasser 76, 177. 

Berylliumhydroxyd, Wasserstoff-Ionen-Konzentration bei der Fallung 76, 
136, 184. ) 

Beryllium-Kupfer-, bezw. Nickellegierungen, Bestimmung des Berylliums 73, 
63. — Technische Bedeutung 73, 63. 

Berylliumoxyd, Lislichkeit in Wasser 65, 161. 

Berylliumsalze der Ortho- und Pyrophosphorsaure 77, 96. 


264 Berylliumsulfat — Blei. 


Berylliumsulfat, Darstellung 76, 175. — Bestindigkeit beim Erhitzen 76, 188. 
Beschlige fliichtiger Elemente vor dem Létrohr, Untersuchung 79, 401. 
Besson-Kolben 76, 157. 

Beton, Bestimmung der léslichen Kieselsdure 69, 251. 

Betriebswasser, Bestimmung des Ammoniaks 73, 174. 

Bezugselektrode fiir potentiometrische Titration 79, 8, 10. 

Bicarbonat, Bestimmung neben Sulfhydrat, Sulfid, Thiosulfat, Sulfit, Carbonat 
und Atzalkali 68, 287; neben Carbonat 78, 67; im Wasser durch kondukto- 
metrische Titration 75, 128. — Zersetzung beim Erhitzen 70, 324. 

Bichromat, Reaktion mit Stanno-Ion 73, 389.— Titration 71, 75; acidimetrische 
78, 458; elektrometrische mit Kaliumferrocyanid 72, 62. 


Bienenwachs, Bestimmung fremder Kohlenwasserstoffe 68, 203. — Untersuch- 
ung von gelbem Bienenwachs 68, 193. — Entstehung und Zusammensetzung 
68, 193. 


Bier, Nachweis, von Fluor 71, 410; von Dulcin und Saccharin 72, 460. — Be- 

- stimmung, der Bitterstoffe 72, 451; des Schaumbildungsvermégens 72, 460; 
der Schaumhaltigkeit 72, 460; der Kohlensiure 72, 458; des Stickstoffs 
72, 461; der Aciditaét 72, 463; 78, 461; der Saccharose 75, 319; geringer 
Mengen Oxalsdure 72, 461. — Analyse, Anderungen auf Grund der letzten 
Biersteuervorschriften und des Uberganges zur Temperatur 20°/4° 72, 458; 
Vereinfachung 72, 452.— Fehlerquellen bei der Ermittlung der Stammwiirze 
aus der Bieranalyse 72, 458. 

Bierasche, Bestimmung, der Phosphorsiure 72, 461; ohne Verwendung von 
Ammoniummolybdat 72, 461. — Analyse 72, 461. 

Biercouleur, Beurteilung 72, 462. 

Bilsenkrautsamen, Vorkommen im Mohn 62, 95. 

Binaire Gemische, Bestimmung 80, 62.— Viscositits-Zusammensetzungskurven 
80, 62. 

Binadre Systeme, Untersuchung 80, 61. 

Binantenelektrometer zum Messen der Potentialdiffereaz 80, 208. 

Biologie, Anwendung der quantitativen Spektralanalyse 79, 353. — Unent- 
behrlichkeit der Nephelometrie zur Lésung biologischer Probleme 80, 127. 

Biologische Produkte, Bestimmung des Kohlenstoffs 74, 63. 

Birnen, Untersuchung auf Weinsa&ure 72, 285. 

Birnenwein, Nachweis im Traubenwein 68, 477. 

Bis-o-chlorphenylphosphorsaure zur Eisenbestimmung 78, 75. 

Bis-p-chlorphenylphosphorsaure zur Hisenbestimmung 78, 75. 

Bisulfatschmelzen, Behandlung 69, 245. 

Bisulfit, Bestimmung in Polythionatlésungen 75, 418. 

Bisulfite, Einwirkung auf Aldehyde und Ketone und ihre Anwendung zur 
quantitativen Bestimmung dieser Verbindungen 71, 205. 

Bittere (Branntweine), Untersuchung und Beurteilung 72, 212. 

ee Bestimmung des Benzaldehyds 74, 427. — Untersuchung 

Bitterstoffe, Bestimmung in Hopfen, Wiirze und Bieren 72, 451. 

Bituminéser Schiefer, Wasserbestimmung 74, 162. 

Blahungsgrad von Kohlen, Bestimmung 64, 117. 

Blaukrautextrakt als Indikator 78, 62. 

Blausdure siche Cyanwasserstoffsiure. 

Blausdurebindung der Milch, des Milchzuckers und von Milchzucker-Casein- 
gemischen 76, 321. 

Blausaurevergiftung durch Leinkuchenmehl 70, 95. 

Blausdurezahl, der Milch und ihre analytische Bedeutung 76, 321; der Zucker 
76, 401; der Zucker, Bedeutung bei der Anaiyse von Zuckergemischen 77, 3. 

Blauschénung, Nachweis von Ferrocyankalium in iiberschénten Weinen 

? 

Blauschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 109. 

Blei, Reaktion 79, 354; Tiipfelreaktion 71, 54. — Nachweis 62, 283, 371; 67, 
126, 163; 69, 176; 79, 356; nach dem Tiipfelverfahren 80, 452; auf damit 
bespriihten Apfeln 72, 286; in Benzin 67, 79; in der Glasur von irdenem 
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Kiichengeschirr 67, 239; kleiner Mengen 71, 269; mikrochemischer 64, 403. 
— Nachweis und Bestimmung kleiner Mengen in tierischen Organen und 
Futtermitteln 76, 398. — Bestimmung 63, 130, 306; 64, 230, 475; 67, 120; 
72, 289; 79, 349, 352; 80, 154; als Bleisulfat 77, 357; als Cyanid 63, 458; 75, 
68; durch Ausfallen aus schwach essigsaurer Lésung 80, 448; durch Oxy- 
dation mit Persulfat 70, 164;-mit Hilfe von o-Oxychinolin 80, 453; durch 
Titration 63, 465, 467; 64, 402; 66, 280; 75, 67, 375, 390; mit Arsenat 69, 300; 
thermometrische mit Oxalsiure 76, 429; colorimetrische 78, 302; elektro- 
metrische geringer Mengen 80, 455; nephelometrische 76, 400; elektroana- 
lytische 62, 266, 280; 63, 225; 64, 94; 72, 244; 75, 244; 80, 448, 451; durch 
Leitfahigkeitstitration 62, 99, 161; elektrovolumetrische 68, 62; neben Zink 
62, 29; neben Antimon 63, 83; neben Ferri-Ionen 63, 131; neben Kupfer, Zink 
oder Cadmium 63, 132; in Erzen 65, 424; in Erzen, Blenden und oxydischen 
Produkten 61, 188; in bariumhaltigen Erzen 74, 49; in Plumbojarosit 80, 
455; im Rohblei 63, 131; in Bleizinnlegierungen 65, 425; 80, 451; in Mangan- 
bronze 71, 468; in Lagermetallen 79, 318; 80, 449; in Konserven 67, 123; in 
Konserven und Konservenbiichsen 71, 476; in der Verzinnung von Kon- 
servenbiichsen 71, 478; in metallurgischen Produkten und Mineralfarben 70, 
189; 80, 450; im Messing 63, 132; in technischem Zink und kiuflichem Cad- 
mium 63, 132; in Plattenzink 69, 401; in Létstellen 63, 132; in Kritze 67, 
210; in Bleiamalgam 63, 133; in Loffeln, Sieben, Kaffeebiichsen u. a. 63, 133; 
in silberhaltigen blei- und zinkreichen Oxyden aus den Blei- und Silber- 
hiittenbetrieben 63, 133; kleiner Mengen, im Kupfer 61, 467; im Wasser 61, 
303; 64, 325; in Backpulver, Kalk, Alaun, Tartraten, Citraten und Carbo- 
naten 71, 476; in Organen 67, 97; in tierischen Exkreten oder Organen 73, 
583; in Benzin 67, 79; 69, 249, 300; kleiner Mengen neben Zink mittels 
Kaliumchromats 76, 156; im Bleiarsenat 67, 76; spektralanalytische im Gold 
78, 372; gemeinsam mit Cadmium auf potentiometrischem Wege 72, 195; 
potentiometrische von Antimon, Kupfer und Zinn in Weifimetallen zur Er- 
mittlung des Bleigehaltes aus der Differenz 76, 291. — Abscheidung aus 
Mennige 76, 465; von Arsen 65, 152; von Antimon in antimonhaltigem Blei 
66, 388; des Schwefels 77, 209; von Spuren von Antimon, Arsen, Zinn, Wis- 
mut und Schwefel im Handelsblei 80, 447; des metallischen Bleis in Blei- 
glitte 65, 254; mikrochemische 70, 189; des Silbers 70, 150. — Trennung, 
von Antimon 70, 139; elektroanalytische, von Antimon 68, 421; von Zinn 
62, 273; 68, 421; 70, 139; 74, 215; mikroanalytische, von Zinn 70, 64; von 
Zinn und Antimon 68, 422; von Arsen 70, 139; von Wismut 63, 337; 65, 267, 
448; 67, 250; 68, 421; 70, 294; 72, 424; 78, 206, 208; von Cadmium und Wis- 
mut 80, 457; von Kupfer 68, 421; 80, 454; von Quecksilber 63, 245; 67, 194; 
von Silber 67, 276; 70, 448; von Gallium 66, 466; von Thallium 68, 44; von 
Zink 62, 277; 71, 182; von Tellur 68, 16; elektrolytische, durch abgestufte 
Potentiale von Zinn, Cadmium, Zink, Antimon, Wismut und Kupfer 71, 469; 
von Zinn, Zink, Kupfer und Antimon 71, 471; von Zinn, Cadmium, Zink, 
Antimon und Kupfer 71, 472. — Trennung der Isotopen 71, 51. —_Voll- 
stindige Analyse des Werkbleis 80, 454. — Atomgewicht 77, 218. — Radio- 
aktives Blei, Atomgewicht 71, 51. — Doppelsalze mit Rubidium und Cae- 
siumchlorid 70, 64. — Zur Reduktion von Stannisalzlésungen 72, 56. — 
Einfluss auf die Antimontitrierung mit Permanganat 78, 97. — Einfluss bei 
der Herstellung von Elektrolyteisen 70, 244. — Kinfluss des Wismuts auf 
die mechanischen Eigenschaften des Bleis 78, 207. — Reinheitsgrad 80, 387. 
— Vorkommen in den Sintern der Sprudel von Bad Nauheim 62, 342. — 
Verteilung im Kérper bei chronischer Bleivergiftung 67, 97, 126. — Ver- 
stésse gegen das Bleigesetz 66, 80. 

Bleiamalgam, Bestimmung, des Bleis 63, 133; der Phosphorsdure 68, 415. 

Bleiarsenat, Bestimmung von Arsen und Blei 67, 76. 

Bleihiittenbetriebe, Analyse des Abzugs und des Abstrichs 63, 135. 

Bleichlaugen, Bestimmung des bleichenden Chlors 79, 333, 371. 

Bleichlésungen, Bestimmung von Aktivin (p-Toluolsulfochloramidnatrium) 
69, 142. : 
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Bleichlorid, Loslichkeitsbestimmung 73, 30. — Dichte und Lichtbrechungs- 
vermégen gesdttigter Lésungen 73, 31. 

Bleichmittel, Nachweis in Mehlen 71, 354. : 

Bleichromat, volumetrische Bestimmung mit arseniger Sdure 68, 117. 

Bleidioxyd siehe Bleisuperoxyd. 

Bleierze, Bestimmung von Wismut 65, 128. 

Bleiessig, Priifung 64, 402. 

Bleiglaitte, Bestimmung von metallischem Blei 65, 254; 75, 371.— Analyse un- 
reiner Bleiglatte 63, 186. — Siehe auch unter Bleioxyd. 

Bleiglanz, Bestimmung des Schwefels 77, 209. 

Blei-Ion, Adsorption durch Papier 76, 360. 

Bleijodid, Jodbestimmung 67, 48. 

Bleikammerprozess 79, 260. 

Bleilegierungen, Bestimmung, des Magnesiums 66, 112; des Zinns 80, 363. 

Blei-Nickel-Mischsulfid, analytisches Verhalten 65, 33. 

Bleinitrat, Anwendung bei der Leitfahigkeitstitration 61, 369. 

Bleinitratlésungen, stark verdiinnte, wassrige, Veranderungen 67, 97. 

Bleiorthoplumbat (Pb,0,), maBanalytische Bestimmung in Mennige 68, 121. 

Bleioxyd, Wasserléslichkeit 65, 161. — Léslichkeit in Laugen 75, 377. — Auf- 
lésung zu Bleisubacetat 75, 389. — Absorption von Fluor 79, 277. — Siehe 
auch unter Bleiglatte. 

Bleireduktion, induzierte, zum Nachweis von Wismut 79, 213. 

Bleisalze, Bestimmung 64, 231; der Ortho- und Pyrophosphorsiure 77, 96. 

Bleischlamme, Molybdinbestimmung 66, 53. 

Bleischrot, Bestimmung des Arsens 76, 101. 

Bleisulfat, Loéslichkeit in hochkonzentrierter und rauchender Schwefelsiure 
76, 365. 

Bleisulfid, Verhalten, im Schwefelwasserstoffstrom 63, 306: im Wasserstoff- 
strom 63, 307. — Bildung von Mischkrystallen mit Natriumbromid 68, 344. 

Bleisuperoxyd, Bestimmung 63, 137; 64, 402; 78, 40; 79, 186; nach Lux 79, 
186; nach Ferro-Methoden 79, 189, 191; bromometrische Bestimmung 63, 454; 
65, 191; 66, 182; jodometrische 78, 41; nach der Thiosulfatmethode 78, 47. — 
Ermittlung des disponiblen Sauerstoffs 64, 3138. — Ubergewicht des elektro- 
lytischen PbO, 78, 43. 

Bleivergiftungen 71, 269. 

Bleiwolframat, Untersuchung 62, 359. 

Bleizinnlegierung, Bleibestimmung 65, 425; 80, 451. 

Blenden, Bestimmung, des Bleis 61, 188; des Fluors 62, 293; 73, 65. — Ge- 
rostete Blenden, Bestimmung des freien Zinkoxyds neben dem an Eisen- 
oxyd gebundenen und dem als Sulfid vorhandenen Zink 62, 63. 

Blendenschieber, zur Aufnahme von Spektren 68, 356. 

Blindversuch bei der Mikrotiterstellung von Permanganatlésungen 78, 276. 

Blut, Nachweis, durch Mikrosublimation 62, 293; durch Himochromogen- 
krystalle 79, 102, 104; durch Teichmannsche Himinkrystalle 79, 102; 
von altem Blut 79, 111; giftiger Gase 76, 398; der Blausiure 73, 127. — 
Unterscheidung von Tier- und Menschenblut 79, 101. — Bestimmung, von 
Stickstoff 63, 73; des Reststickstoffs 63, 75; 76, 75, 77; des Nichtproteinstick- 
stoffs 63, 75; des Ammoniaks 63, 79, 317; von Chlor 63, 204; des Natriums 
69, 64, 66; 73, 378; von Calcium 63, 201; 74, 151; kleinster Calciummengen 
80, 123; des Magnesiums 74, 471; des Eisens 63, 204; 74, 472; des Arsens 
62, 96; des Kupfers 74, 478; 75, 78, 229; kleiner Mengen von Arsen, Kupfer, 
Mangan, Zink, Aluminium und Lithium 71, 474; von Zucker 63, 205; 68, 317; 
des Blutzuckers 66, 208; 74, 198; 75, 311; 78, 146; der Glucose 63, 318; 78, 
146; der Lavulose 78, 393, 397; des Fettes 75, 153; 80, 126; der Einzelgruppen 
der Fettsubstanzen 75, 150; von Neutralfett 80, 126; von Albumin 80, 124; 
von Globulin 80, 124; von Fibrinogen 80, 124; von Cholesterin 80, 126; der 
Gallensiure 79, 74, 79; von Milchsdiure 73, 248; von Aceton, Acetessigsiure 
und f-Oxybuttersiure 73, 122; des Morphins 78, 383, 389, 393; von Gasen 
75, 46; der Blutmenge 79, 109, 110; Mikrobestimmung von itherléslichen or- 
ganischen Saéuren 76, 319.— Untersuchung 63, 72, 201,316; physikalische 79, 


« 


Blutart — Bodentextur. 967 


107; spektroskopische 79, 107, 108; mit ultraviolettem Licht 79, 107; mit 
Hilfe des Luminescenzverfahrens 79, 107. — EnteiweiBung 68, 318; 73, 250. 
— Aufteilung des Reststickstoffs in seine Komponenten 66, 195. — Ent- 
nahme von Blutproben 74, 205. — Verhiltnis von Eiweif® zu Eisen 79, 109. 
— Porphyrine 79, 109. — Jodgehalt nach Jodtroponeingabe 76, 353. — Vor- 
kommen organischer Phosphorsiureverbindungen 78, 94. —- Widerstands-_ 
fahigkeit gegen Hitze 79, 110. — Himoglykosedimeter zur Bestimmung des 
Zuckers 74, 198. — Siehe auch unter Kérperfliissigkeiten. 

Le aged lates 79, 101; durch die Form der Haimochromogenkrystalle 

F 2 

Blutgas, Analyse 74, 204. 

Blutgelatine zum Nachweis von Saponin 80, 93. 

Blutkérperchen, Bestimmung der. Senkungsgeschwindigkeit 74, 198. 

Blutlaugensalzlésung, Gelbfirbung bei Belichtung 77, 349. 

Blutproben, Auffangen mit Trichterpipette 74, 205. 

Blutserum, Tryptophanbestimmung 61, 205. — Nephelometrische Untersuch- 


80, 123. — Isolierung des Cholesterins und der Cholesterinester 
Blutzucker, Bestimmung 66, 208; 78, 146. — Schnellbestimmung 74, 198. 
Boden, Reaktion auf saure Béden 64, 247. — Nachweis und Bestimmung der 


Bodensaure 65, 274. — Bestimmung, von Kali 72. 468, 469; von Ammoniak 
72, 470; des Ammoniakstickstoffs 65, 281; von Kalk 72, 466; des austausch- 
fahigen Kalkes 80, 466; des Kalksattigungsgrades 80, 467; des Flockungs- 
grades 80, 474; des Kalkbediirfnisses 64, 248; 65, 274; 80, 464, 468, 471; der 
léslichen Nahrstoffe 65, 280; durch elektrometrische Titration 80, 469; der 
wurzelloéslichen Bodenndhrstoffe, insbesondere von Kali und Phosphorsiure 
65, 282; der Phosphorsdurebediirftigkeit 65, 287; des Nickels 77, 366; von 
Kohlenstoff 72, 473; der Kohlenséure und des Kohlenstoffs 80, 464; der 
organischen Substanz 64, 246; 65, 278; 80, 460; auf colorimetrischem Weg 
80, 462; nach der Gliihverlustmethode 80, 461; von Humus 72, 478; der 
Humusbestandteile 61, 273; der kolloidalen Bestandteile 64, 245; der Boden- 
aciditét 64, 247,248; 65, 276; des Porenvolumens 80, 471; des Porenvolumens 
und der Porositaét 67, 75; der Koharenz (Festigkeit) 64, 241; der Adsorp- 
tions- und Sattigungsverhidltnisse 80, 466; der wasserhaltenden Kraft oder 
Wasserkapazitit. 65, 277; der Ertragsfihigkeit 65, 281. — Untersuchung 62. 
240; 72, 465; mechanische 64, 244. — Theoretische Grundlagen der mecha- 
nischen Analyse 80, 472. — Theorie und Praxis der mechanischen Boden- 
analyse 80, 473. — Schlimmanalyse 64, 243; 80, 472. — Vorbehandlung fiir 
die mechanische Analyse 64, 242. — Salzsiureauszug 80, 459. — Membran- 
filtration zum Zuriickhalten der Kieselsiure 80, 460. — Acidititserschein- 
ungen, Auftreten 80, 470; Abhaingigkeit 80, 470. — Aktuelle Aciditat 80, 
470, 471. Hydrolytische Aciditaét 80, 471.— Indikatoren fiir die Aciditats- 
bestimmung 63, 292. — Physikalische Beschaffenheit 80, 471. — Bedeutung 
der Mikroorganismen bei der chemischen und physikalischen Beschaffenheit 
80, 475. — Basensdttigungszustand 80, 467. — Molekularverhiltnis 80, 459. 
— Abhingigkeit des Diingebediirfnisses vom Molekularverhiltnis 80, 460. — 
Beurteilung des Diingebediirfnisses durch Bestimmung der Phosphorsaure 
mit Hilfe der physiko-chemischen Leitfihigkeitsanalyse 75, 131. —_Phos- 
phorsdurebediirftigkeit 80, 476. — Apparat, zur Bestimmung der Humus- 
bestandteile 61, 277; zum Messen der Kohlensiiuremenge 80, 464; zur Be- 
stimmung der adsorbierenden Kraft 80, 471. 

Bodenanalyse siche Bodenuntersuchung. 

Bodenauszug, spektralanalytische Untersuchung 79, 349, 354. 

Bodenkunde, Anwendung der quantitativen Spektralanalyse 79, 354, 

Bedenlehre 77, 312. ; f 

Bodeniésungen, Ermittelung des Oxydationsgrades von Eisenverbindungen 
72, 469. 

Bodenproben, Untersuchung und Begutachtung 77, 312. 

Bodensuspension, elektrometrische Verfahren zur Titration 80, 470. 

Bodentextur, Bestimmung 80, 472. 
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Bodenuntersuchung, mechanische Pipettenmethode 80, 473. — Mikrobiologische 

_ Methoden 80, 474. 

Bogenlinien der Atome 76, 266. ; 

Bogenspektrum, elektrische Bedingungen beim Ubergang zum Funkenspektrum 
76, 272. — Aufnahme 77, 130. : ’ 

Boldinum crystallisatum Merck, Eigenschaften, Nachweis und Bestimmung 
65, 287. 

Bombe, calorimetrische, siehe unter Calorimeterbomben. 

Bombencalorimeter, Verwendung eines Kondensators zur Verhinderung von 
Funkenentladung 67, 403. — Siehe auch unter Calorimeter und unter 
Calorimeterbomben. : 

Bombenréhren nach Carius, Bemerkung iiber das Schliessen derselben 
74, 320. : 
Bor, Bestimmung 79, 351, 353; des elementaren Bors 77, 68. — Atomgewicht 

63, 443; 68, 48; 71, 51; 73, 298. 

Borate, Untersuchung 80, 216. ; fit 

Borax, Bestimmung, in Seifen 61, 132; von Chlorid 69, 403. — Mikroacidi- 
metrische Bestimmung 74, 202. — Als Aufschlussmittel fiir hochtonerde- 
haltige Produkte 70, 429; als Urtitersubstanz 78, 449, 450. 

Boraxperlen. Nachweis von Substanzen mittels der Boraxperlen 73, 162. — 
Schwachgefirbte, Feststellung der Farbung 76, 448. 

Borchers-Metall als Ersatz von Platin in der Elektroanalyse 63, 209. 

Bordeaux 6BL als Indikator 78, 65. 

Borlegierungen, Analyse 70, 470. 

Borsaure, Nachweis 62, 62; 77, 68. — Untersuchung 80, 216. — Bestimmung 
61, 378; 62, 63; 68, 118; 80, 329; in Lebensmitteln 71, 412; in fliissigem Ei- 
gelb und Milchpulvern 71, 412; in Garnelen 71, 413; in Glasern 76, 293; neben 
Aluminium-, (Eisen-, Chrom-) Salzen 67, 68; gleichzeitig mit Phosphorsiaure 
77, 69; in Gegenwart verschiedener anorganischer Stoffe 76, 55. 

Borsaure-Natriumboratmischung, Wasserstoff-lonenkonzentration 74, 395. 

Bouillonpraparate, Kreatininbestimmung 76, 474. 

Bouillonwiirfel, Bestimmung des Aminosidurenstickstoffs 63, 475. 

Bourbonal, Unterscheidung von Vanillin 80, 239. 

Brandgase, Nachweis von Kohlenoxyd 75, 44. 

Branntwein, Nachweis, des Holzgeistes 65, 475; von Phthalsdiurediithylester 
70, 74; des Vanillins 76, 475, 479; von Isopropylalkohol 77, 73; 79, 237. — 
Bestimmung, von Vanillin 65, 474; 76, 479; von renaturiertem in Spirituosen 
65, 475; héherer Alkohole 65, 476. — Refraktometrische Schnellanalyse 79, 
70.— Beurteilung und Untersuchung 79, 230. — Siehe auch unter Trink - 
branntwein und Tresterbranntwein. 

Branntweinerzeugnisse, Nachweis von Phthalsiurediithylester 70, 74. 

Braune Lésungen, Farbtiefe 78, 301. 

Braunkohlenteer-Leicht6l, Nachweis und Bestimmung von Acetaldehyd 77, 249. 

Jeers Bestimmung, 63, 454; 65, 191; 66, 182; 67, 273; 76, 234. — Analyse 

5 ; 
Brauwasser, Untersuchung und Nachweis von Wiirzeschidlingen 61, 304. 
Brechnuss, Bestimmung der Alkaloide 77, 394. 
Brechungsexponent, Verdinderung durch verschiedenen Olgehalt in Paraffin- 
wachsen 80, 78. 
Brechungsindex Atherischer Ole 62, 244. — Umrechnung der Butterrefrakto- 
metergrade 78, 379. 
Brechungszunahme des Chlorcalciumserums beim Sauerwerden der Milch 
b) 

Brechweinstein siche Tartarus stibiatus. 

eats fiir die Mikroelementaranalyse 66, 48; fiir monochromatisches Licht 
5 : 

Brennstoffe, Bestimmung, des Wassers 74, 161; des Stickstoffs 66, 73; des 
Heizwertes 79, 466. — Untersuchung 64, 113. — Gasformige Brennstoftfe, 


gasanalytische Methoden zur Analyse 68, 239.— Kontrolle der Verbrennung 
durch Rauchgasanalyse 76, 284. 
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Brennwein, Untersuchung 74, 221. — Ausfiihrung der Destillation nach 
Micko 74, 216. — Alkoholgehalt 79, 232, 233. — Definition 79, 231. 

Brenzcatechin, Farbenreaktionen 74, 391; 78, 235, 236. — Einwirkung von 
Kohlendioxyd 64, 77. — Lislichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem 
Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. — Verwendung zur colorimetrischen 
Eisenbestimmung 78, 302. __ . 

Brenztraubensdure, Nachweis und Bestimmung kleiner Mengen 68, 426. 

Brixgrade. Bestimmung der wahren Brix grade in der Melasse 74, 468. 

Brom, Reaktion mit Kaliumjodid 75, 277. — Nachweis 65, 418; neben Chlor 
und Jod 61, 68; neben Chlor, Jod und Silber in den Silberhalogeniden 62, 
229; neben anderen durch AgNO; fillbaren Ionen 65, 419; 66, 105; in Gegen- 
wart nahe verwandter Jonen 72, 375; kleiner Mengen neben Jod-, Rhodan- 
und anderen Jonen 62, 451. — Auffindung und Bestimmung 72, 381. — Be- 
stimmung, des Wassers 80, 294; des Dampfdrucks 75, 294; neben Chlor 61, 
68, 70; neben Chlor und Jod 61, 67, 121, 122; 64, 50; in Mineralwassern und 
Solen 61, 126; neben anderen Halogenen 65, 421; im Wasser 61, 303; in 
Meerwasser 61, 72; in Meerwasser und Solen 79, 314; in Endlaugen 72, 328; 
in organischen Verbindungen 65, 376; 74, 319; colorimetrische in Solen 68, 
120; elektrolytische in Kaliumbromid und Kaliumbromat 76, 409; kleiner 
Mengen nach der Chromsiuremethode 70, 410; von Spuren in organischen 
Substanzen 67,71; nach K. Fajans 75, 426.— Elektrolytische Bestimmung — 
und Trennung von Chlor und Jod 67, 367. — Trennung, von Chlor 61, 76, 
121; von Chlor und Jod 72, 385. — Atomgewicht 63, 443. — Reinheitsgrad 
80, 384. — Verwendung bei der Arsentrioxyd- und Antimonbestimmung 65, 
325. — Uber die durch die Gegenwart verschiedener Elektrolyte sich 4n- 
dernde Fliichtigkeit desselben aus wissrigen Lésungen 65, 323. 

Bromadditionsvermégen der Enole 70, 78. 

Bromate, mikroskopische chemische Reaktionen 74, 248.— Nachweis, in Halo- 
genat-Gemischen und in Chloraten und Jodaten 62, 453; neben Chlorat 72, 
442. — Bestimmung 67, 145; der sauren Radikale 61, 294; neben Ferrieisen 
64, 476; neben Jodaten 67, 146; neben Perjodaten, Jodaten und Chloraten 
61, 288; neben Chlorat 61, 290; 72, 442, 448; neben Perchlorat 61, 293; 
kleinster Mengen 72, 444; elektrolytische Bestimmung des Broms 76, 409. — 
Elektrometrische Titration 65, 142. — Reduktion durch Ameisensiure, 
Hydrazin und Hydroxylamin 72, 444. — Differentielle Reduktion mit Me- 
tallen bei Anwesenheit von Chromat 72, 445. — Anwendung in der Maf- 
analyse 64, 475. 

Bromat-Ion, indirekte Bestimmung 71, 75. 

o-Brombenzamid, elektrolytische Brombestimmung 76, 413. 

p-Brombenzolsulfosdure, elektrolytische Brombestimmung 76, 413. 

Brom-Bromkaliumlésung, Verwendung zur titrimetrischen Sulfitbestimmung 
70, 409. 

Bromcyan, Bestimmung 69, 9. — Apparat zur Herstellung 68, 366. 

Bromerhéhungszahl 76, 309. 

Bromessigsdure, Erhéhung der Titerbestindigkeit 76, 66. 

Bromide, mikroskopische chemische Reaktionen 74, 248. — Nachweis, neben 
Rhodaniden 61, 127; neben Rhodaniden, Cyaniden und Ferrocyaniden 61, 
128; neben Chloriden und Rhodaniden 64, 339; neben Bromiden, Jodiden 
und Rhodaniden 64, 340; neben Jodid 77, 151.— Nachweis und Bestimmung 
neben Cyaniden 65, 433. — Bestimmung 67, 59, 207; durch Leitfihigkeits- 
titration 61, 229, 335; nach Fajans 78, 67; der sauren Radikale 61, 294; 
neben Cyanverbindungen 67, 13; neben Jodiden und Chloriden 67, 60; 69, 
369; 77, 153; neben Jodid und Chlorid, in Gegenwart von Cyanid 69, 1; von 
Spuren 77, 154; Mikrobestimmung 74, 337; neben Chlorid und Jodid 69, 248; 
74, 339; elektrolytische Brombestimmung 76, 403. — Hinwirkung auf die 
Arsenabscheidung bei der Arsenatreduktion mit Hydrazin 78, 31. — Wag- 
ungsform bei Alkalibestimmungen 79, 357. 

Bromjodzahl, Bestimmung 65, 325; 76, 63. 

Bromkresolblau, Dissoziationskonstante 78, 60. 
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Bromkresolgriin, Dissoziationskonstante 78, 60. — Verwendung als Indikator 


80, 325. 2 
Bromkresolgriinpapiere zur Bestimmung der Wasserstoff-Ionen-Konzentration 

73, 134. } 
Bromkresolpurpur, Dissoziationskonstante 78, 60. — Verwendung als Indi- 

kator 63, 294; 78, 453; 80, 325. — Darstellung 78, 115. : 
Bromkresolpurpurpapiere zur Bestimmung der Wasserstoff-Ionen-Konzentration 


73, 134. 
p-Bromnitrobenzol, elektrolytische Brombestimmung 76, 413. 
Bromometrie 65, 191, 323. — Ersatz fiir Jodometrie 63, 453. 


Bromometrische Jodzahl 75, 472. 

5,7-Brom-o-Oxychinolin zur gravimetrischen Mikrobestimmung des Kupfers 
70, 347; 78, 113. 

Bromphenolblau, Verwendung als Indikator 63, 294; bei der Untersuchung 
itherischer Ole 80, 236. — Erkennbarkeit des Umschlags 80, 325. — Dis- 
soziationskonstante 65, 232; 78, 60. — py-Bereich 78, 453. 

Bromphenolblau-Natrium als Adsorptionsindikator 71, 239. 

Bromphenolblaupapier zur Bestimmung der Wasserstoff-lonen-Konzentration 
73, 133 

Bromsdure, Bestimmung 78, 445; neben Chlor-, Brom- und Jodwasserstoffsdure 
61, 127. — Uber die Bestindigkeit in siedenden Lésungen 64, 475. — Siehe 
auch unter Bromate. 

Bromthermalzahl 76, 308. 

Bromthymolblau als Indikator, 63, 294; zur Titration aliphatischer Mercapto- 
siuren 79, 173. — Dissoziationskonstante 78, 60. 

Bromwasserstoffséure, Bestimmung als Silberbromid 77, 359. — Einwirkung 
in essigsaurem Mittel auf Kupferbromid zum Nachweis von Kupfer 71, 462. 
— Siehe auch unter Bromide. 

Bromzahl, Bestimmung in Fetten 68, 155; 76, 59. — Bromzahl des Weines 
61, 356. 

Bronzen, Bestimmung, von Phosphor 65, 76; 77, 65; von Zinn 67, 217; von 
Zink auf trockenem Wege 68, 306; des Antimons 73, 265. 

Brot, Unterscheidung von Weizen- und Roggenbrot 78, 376. — Bestimmung, 
des Sa&uregrades 65, 85; des Porenvolumens und der Porositiét 67, 75; des 
Ausmahlungsgrades des Mehles 71, 359; des Alters 71, 361; von Stirke 76, 
388. — Beurteilung auf Grund der ausseren Beschaffenheit 65, 90. 

Brucin, mikrochemischer Nachweis 64, 452, 453, 454. — Bestimmung, als 
Silicowolframat 80, 477; des Stickstoffs nach Kjeldahl 68, 210; neben 
Strychnin 62, 256.— Leitfihigkeitstitration 75, 131.— Leitfihi¢keit 75, 131. 
— Krystallbildung mit Natriumperchlorat 70, 62. — Léslichkeit in Wasser, 
in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Brunnenwasser, Priifung auf Verunreinigung durch Leuchtgas 73, 174. 

Buchenkreosot, Farbenreaktion 78, 236. 

Buchner-Zahl, Bestimmung in Fetten 79, 300. — Buchner-Zahl von 
Wachs 68, 198. 

Biichsenkonserven. Vergiftungen durch Biichsenkonserven 67, 125. 

Biiretten 77, 52; zum Nachfiillen 77, 163; ohne Glas- und Quetschhahn 69, 462; 
76, 166; 79, 391; mit oberem Hahn fiir Mikrotitrationen 73, 200; Handhabung 
mit pneumatischem Regulator 76, 212. — Ablesevorrichtung 65, 458. — 
Kalibrierung 75, 390; 77, 127. — Vermeiden des Fettigwerdens der Wand- 
ungen 79, 288. — Genaue Ablesung 78, 446. — Ableselupe 74, 198. — Fiir 
gravimetrische Titration 75, 217. 

Biirettenaufsatz fiir Druckluft 65, 457. 

Biirettenauslauf 65, 458. 

Biirettenfliissigkeit, kritische Konzentration 77, 175. 

Butanon siche Methylathylketon. 

Butter, Nachweis, fremder Fette 67, 226; von Pflanzenfett, insbesondere von 
Sesamél 64, 296; von Cocosfett 80, 304; einer Verfalschung 67, 229; von 
natiirlichen und kiinstlichen Farbstoffen 67, 231, 232; des zur Neutralisation 
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verwendeten Kalks 67, 233; von Fluor 71, 367. — Unterscheidung von Mar- 
garine 80, 305. — Bestimmung, des Fetts 67, 225, 226, 227, 229, 230; der 
fettfreien Trockensubstanz 67, 229; von Butterfett neben Cocos- und Palm- 
kernfett 67, 225; des Wassers 67, 229; 80, 47; des Chlorids 79, 307; von Salz 
und organischem Nichtfett 67, 226; von Neutralisationsmitteln 67, 233; von 
Benzoesdure 74, 141; zugemischter Margarine 79, 310; des Aminostickstoffs 
neben Ammoniak 67, 230; dé® Hehnerzahl 67, 224; der Magnesiumzahl 
67, 224; der Reichert-Meif1schen Zahl 67, 224; der Silberzahl 67, 
224; der Verseifungszahl 67, 224; in Margarine 80, 305. — Destillationskon- 
stanten der Fettsiuren 74, 324. — Untersuchung 67, 224. — Mengen der 
darin vorkommenden Fettsiuren 74, 322. — Butter mit abnorm hoher 
Polenske-Zahl 79, 298. — Anormale Butter 79, 299. — Verfilschung 
durch Margarine 80, 396. 

Butterfett, Bestimmung 80, 311; in Kochfett 79, 299; der Butter- und Capron- 
sdure 74, 321; von Verfalschungen 80, 305; in Butter neben Cocos- und 
Palmkernfett 67, 225; in Gemischen mit Cocosfett und Palmkernfett 79, 301, 
304; in Margarine 80, 307; in Fettgemischen 80, 310. — Isolierung von Gly- 
ceriden 74, 321. — Caprylsdurezahl 79, 303. 

Buttergeback, Ermittelung des Milchfettgehaltes durch Bestimmung von 
Buttersiurezahl und Verseifungszahl 75, 71. 

Buttermilch, Unterscheidung von angesduerter Zentrifugenmilch 71, 150. — 
Berechnung des Wasserzusatzes (Kryolac-Zahl) 71, 364. 

Butterrefraktometer, Priifung 78, 378. 

Buttersaure, Bestimmung 77, 227; neben Essigsiure 77, 226; in Butterfett 74, 
321. — Teilungskonstante zwischen Ather und Wasser 69, 100. — Destil- 
lationskonstante 74, 324. 

Buttersaurezahl 79, 298. — Bestimmung 75, 70. — Kennzahl fiir Milchfett 
71, 140. 

Butterwaage, Abinderung 79, 306. 

Butylalkohol, Bestimmung 80, 408. — Mikrobestimmung 80, 428. — Butyl- 
alkohol des Handels, Analyse 72, 393. 

i-Butyloxaminsdureester, Bestimmung im eutektischen Gemisch neben Methyl- 
und Athyloxaminsdureester 64, 96. 

Butyrat, Bestimmung 61, 375. 

Buwa-Apparat fiir Membranfiltration 74, 51. 


C; 


Cadmium, Reaktion 64, 330, 339; 79, 355. — Nachweis 61, 186; 62, 283, 378; 
79, 355, 357; kleiner Mengen 71, 459; nach der Tiipfelmethode 76, 370; mikro- 
chemischer 67, 167; bei Gegenwart von Kupfer 71, 247, 461. — Empfindlich- 
keit des Nachweises geringer Beimengungen 78, 220. — Bestimmung 63, 
310, 339, 463; 64, 290; 65, 97; 73, 279; 79, 349, 351; als Cadmiumtetrajodo- 
Kupferathylendiamin 77, 340; als Oxalat 78, 414; durch Leitfaihigkeitstitra- 
tion 62, 161; mit Kaliumferrocyanid 68, 300; als Cyanamid 68, 305; elektro- 
analytische 62, 268, 274, 280; 64, 94; 65, 452; mit niedrigschmelzender Ka- 
thode 72, 243; auf potentiometrischem Wege, gemeinsam mit Silber 75, 240; 
gemeinsam mit Blei 72, 195; von Blei 63, 132; neben Kupfer 75, 407; in Zink- 
erzen 64, 212; in Zinkblende 64, 214; in Galmei 64, 213; in Plattenzink 69, 
401; im Wismut 65, 267; in Messing 68, 183; kleiner Mengen in Messing 63, 
313. — Bestimmung und Trennung 67, 119; 71, 321; elektrolytische von Zinn 
und Zink 71, 471. — Schnellelektrolytische Abscheidung und Trennung von 
Zink mittels Kontrolle der Badspannung 75, 321. — Qualitative Trennung 
von Kupfer 76, 369. — Trennung, von Zink 65, 97; 69, 297; von Zinn 62, 
268; von Zinn und Zink 71, 472; von Zinn und Blei 62, 273; von Quecksilber 
63, 245; 67, 184; 71, 327; von Quecksilber durch Pyridin 64, 102; von Kupfer 
63, 338; 71, 326; 79, 356; von Wismut 67, 254; von Wismut und Blei 80, 457; 
von Antimon 67, 188; 80, 458; von Kobalt 65, 424; von Aluminium 71, 329; 
elektrolytische durch abgestufte Potentiale von Zink, Antimon, Wismut, 
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Kupfer, Blei und Zinn 71, 469; von Zink, Antimon, Kupfer, Blei und Zinn 
71, 472. — Verwendung zur Reduktion von Ferrieisen 70, 456. — Atom- 
gewicht 77, 218. 

Cadmiumamalgam, Anwendung in der Mafanalyse 78, 446. 

Cadmiumamalgamelektrode zur Bestimmung des Wasserstoffexponenten 
80, 207. 

Cadmiumchloridldsung, Oberflichenspannung 78, 298. 

Cadmium-Ion, Adsorption durch Papier 76, 360. 

Cadmium-Mangan-Mischsulfid, analytisches Verhalten 65, 35. 

Cadmiumoxalat, Wassergehalt 78, 415. ; / 

Cadmiumoxyd, Wasserlislichkeit 65, 161. — Beeinflussung der Léslichkeit 
durch verschiedene Salze 76, 288. 

Cadmiumsulfat, Bestimmung, der Léslichkeit 73, 13; der spez. Warme von 
Loésungen 67, 402. — Dichte und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und ge- 
sittigter Lésungen 73, 13. — Zersetzungsspannung 75, 342. 

Cadmiumsulfid, Mischfaillung mit Quecksilbersulfid 73, 163. 

Cadmiumsulfide, Analyse und Bereitung 73, 74. 

Caesium, Reaktion 79, 210. — Mikrochemischer Nachweis 62, 465. — Be- 
stimmung 67, 321; 70, 184; 79, 349. — Trennung, von Natrium und Lithium 
72, 50; von Rubidium 67, 325; von Rubidium mit Antimon(III)chlorid 70, 
187. — Atomgewicht 77, 220. 

Caesiumchlorid zu mikrochemischen Reaktionen auf Metalle 70, 64. 

Caesiumsalze, Krystallbildung mit Natriumperchlorat 70, 62. 

Calcium, Reaktion 79, 355.— Anwendung und Empfindlichkeit der wichtigsten 
Reaktionen 69, 175. — Nachweis 69, 173; 79, 357; in Gegenwart von Barium 
und Strontium 69, 70. — Qualitative Trennung von Strontium und Barium 
74, 254. — Bestimmung 66, 467; 69, 179, 411; 71, 473; 79, 348, 349, 353, 405, 
406, 407: als Calciumoxalat 70, 39; 77, 358; kleiner Mengen als CaO 78, 188; 
mafanalytische durch Oxalatfaillung und Titration mit Kaliumpermanganat 
70, 1; oxydimetrische 79, 405; elektrometrische 65, 145; 79, 405; durch Leit- 
fihigkeitstitrierung 62, 4, 168; nephelometrische 79, 54, 58; radiometrische 
77, 144; nach der Natriumsulforicinatmethode 80, 126; neben Magnesium 62, 
i71; neben Strontium 79, 216; neben Strontium und Barium 76, 231; neben 
anderen Metallen 62, 175; neben Sulfat 62, 176; im Calciumcarbonat 69, 340; 
in mineralischen Stoffen neben Phosphorséure, Magnesium, Eisen und Alu- 
minium 67, 468; in Phosphaten 66, 378; in Phosphatgestein 69, 70; im Wasser 
70, 156; 77, 374; im Aluminium 78, 181; in Aluminiumlegierungen 80, 192; 
in Bleilegierungen 72, 387; im Ferrosilicium 78, 306; in tierischen Fliissig- 
keiten 74, 151; im Blut 72, 129; 74, 151, 154, 156; 80, 123; im Serum 74, 151; 
Mikrobestimmung, in Blut, Plasma und Serum 63, 201. — Fehlerquellen der 
Bestimmungsmethoden 74, 155. — Verwendung von Sauerstoff bei der Be- 
stimmung 74, 254. — Fillung als Oxalat in Gegenwart grosser Mengen von 
Ammonsalzen 71, 472. — Reagens zur nephelometrischen Bestimmung 79, 
54. — Trennung und Bestimmung neben viel Magnesium 77, 460. — Trenn- 
ung, mit Hilfe von o-Oxychinolin von Eisen 76, 191; von Strontium 79, 45, 
149, 404; von Barium 70, 50; von Barium und Strontium 70, 404; von Mag- 
nesium 65, 439; 71, 192; 79, 148, 149; mikroanalytische von Magnesium 64, 
420; kleiner Mengen von grossen Mengen Magnesium 66, 468; 67, 468; 69, 
69, 179; von Magnesium (Eisen, Aluminium und Phosphorsiure) 71, 473; 
von Zink 63, 196; von Nickel 79, 147; von Aluminium und Phosphat-Ion 89, 
334, 348; von Mangan 76, 191. — Bindung von Stickstoff 78, 351, 353. — 
Schmelzpunkt und Dichte 78, 358.— Hinfluss auf die Aluminiumbestimmung 
79, 178, 180. — Vorkommen in Lager- und Weifmetallen 69, 233. — Ver- 
teilung innerhalb der Pflanzen 79, 353.— Siehe auch unter Erdalkalien 
und unter Kalk. 

Calciumammoniakat 68, 243. 

Calciumarsenat, Bestimmung des freien Atzkalks 67, 239. 

Calciumarsenit, Bestimmung des Arsens 76, 101. 

Calciumearbid, Bestimmung im Calciumcyanamid 69, 252. — Verwendung bei 
Wasserbestimmungen 80, 22. 
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Calciumcarbonat, Bestimmung, in Pfefferpulver 75, 432; titrimetrische im Kalk- 
stein 76, 232. — Anwendung in der MaBanalyse 63, 117. — Zur Verbesserung 
der Filtrierbarkeit des Calciumfluorids 69, 352. — Léslichkeit in siedendem 
Wasser 76, 364. — Loslichkeitskurve 76, 365. — Apparat zur Bestimmung 
(Kalkmesser) 79, 399. 

Calciumchloridlésung zur polarimetrischen Stirkebestimmung 74, 461. : 

Calciumcyanamid, Bestimmung des Calciumearbids 69, 252. — Siehe auch 
unter Kalkstickstoff. 

Calciumdiphosphat, Ermittelung des Wirkungswertes 71, 362. — Neutrali- 
sationszahl 71, 361. 

Calcium-Diuretin, Bestimmung des Theobromins 80, 239. 

Calciumferrocyanid, potentiometrische Titration mit Zinksulfat 72, 57. 

Calciumfluorid, Verbesserung der Filtrierbarkeit durch Zusatz von Calcium- 
carbonat 69, 352. — Neigung zur Solbildung in Gegenwart von _ iiber- 
schiissigem Calciumchlorid oder -nitrat 69, 352. 

Calciumhydrid, Untersuchung 80, 39. — Darstellung 80, 29. — Verwendung, 
bei Wasserbestimmungen 80, 21; als Trockenmittel 80, 28. 

Calciumhydroxyd, Bestimmung, des ausnutzbaren Calciumhydroxyds im Kalk 
67, 235; des freien Calciumhydroxyds im kauflichen Calciumarsenat 67, 239. 
— Einfluss auf die Reaktion zwischen Arsenit und Jod 79, 373. 

Calciumhypochlorit, volumetrische Bestimmung mit arseniger Siure 68, 117. 
— Zusammensetzung 79, 337. — Verhalten beim Erhitzen 79, 337. 

Calciumhypophosphit, Bestimmung mit Kaliumpermanganat 70, 359. 

Calciummonophosphat, Bestimmung der Neutralisationszahl 71, 361. 

Calcium-ortho- und -pyrophosphate, Darstellung und Eigenschaften 77, 91. 

Calciumoxyd, Bestimmung, in der Kupolofenschlacke 70, 90; bei Gegenwart 
von Calciumecarbonat 71, 194. — Absorption von Fluor 79, 277. 

Calciumsulfat, Bestimmung 79, 405. — Titration in wassriger Lésung mit 
Bariumhydroxyd 75, 130. 

Calciumwolframat, Untersuchung 62, 358. 

Calendula, Nachweis im Safran 72, 400. 

Calorimeter, 67, 352, 401; aus Eisen und Quecksilber 67, 403. — Fiir kleine 
Stoffmengen 76, 218. — Warmeisolierung 76, 217.— Beschleunigter Warme- 


austausch 79, 467. — Bestimmung der Verbrennungswairme 79, 465. — 
Puffermethode zum Arbeiten mit dem Calorimeter bei hohen Temperaturen 
80, 294. 


Calorimeterbomben 67, 405; 79, 466; aus V,A-Stahl mit Nickel-, Emaille- und 
Platinauskleidung 79, 464; aus Atinit 79, 468. — Bestimmung des Gesamt- 
kohlenstoffs von Kohle 79, 468. — Oxydation von Schwefel und Stickstoff 
79, 468. — Verwendung eines Kondensators zur Verhinderung von Funken- 
entladung 67, 403. — Schiitzen der Stahlwandungen zegen Salpetersiure 
und Schwefelsiure 79, 464. — Siurebestindige Legierung als Ersatz fiir 
Platin bei Calorimeterbomben 67, 404.— Siehe auch unter Calorimeter 
und unter Bombencalorimeter. 

Calorimeterhiillen, Kupferdeckel 79, 465. 

Calorimetrie 62, 50; 64, 129; 79, 460. — Direkte adiabetische Calorimetrie 

, 463. 

Calorimetrische Eichstoffe 79, 464. 

Calvados (Apfelbranntwein, Apfeltresterbranntwein), Untersuchung 77, 76. 

Campher, Bestimmung 74, 427; in Lésungen von fetten Olen 62, 318; in Cam- 
pherspirituslésungen 77, 319. — Untersuchung 62, 318. 

Campher-Naphthalinmischung, Untersuchung 77, 385. 

Campherspiritus, Nachweis von Phthalsiurediathylester 65, 157. 

Campherspirituslésungen, Bestimmung des Camphers 77, 319. 

Candlenuss6l, Bromprodukte der Fettsiuren 77, 383, 

Canthariden, Bestimmung des Cantharidins 67, 473. J 

Cantharidin, Nachweis 79, 477; mikrochemischer ,65, 208. — Bestimmung in 
Canthariden 67, 473. w1eF . 

Capillaranalyse 79, 294. yal 

Capillarkonstante, Bestimmung 75, 402. 
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Capillarmethode zur Bestimmung der Oberflichenspannung mit sehr kleinen 
Fliissigkeitsmengen 80, 365. 

Capillarpipette 74, 198. 

Capillarventil 74, 202. — Fiir Gase 75, 190. é 

Capriblau GON, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlosung 70, 400. 

Caprinsdure, Destillationskonstante 74, 324. Beis 

Capronsdure, Bestimmung in Butterfett 74, 321. —_Destillationskonstante 
74, 324. — Teilungskonstante zwischen Ather und Wasser 69, 101. 

Caprylsdure, Destillationskonstante 74, 324. 

Caprylsdurewert alkoholischer Getrinke 79, 70. 

Caprylsdurezahl, Kennzahl, fiir Cocosfett 79, 303; verschiedener Fette 79, 303. 

Capsella Bursae pastoris (Hirtentischelkraut), Wertbestimmung des Fluid- 
extraktes 61, 367. 

Caramellen, Bestimmung von Milchbestandteilen 75, 480. 

Carbazol, Bestimmung in Anthracen 74, 171. — Analyse 74, 168. 

Carbazolderivate, Unterscheidung 63, 59. 

Carbid, Apparat fiir Feincarbid-Analysen 67, 158. 

Carbo medicinalis, Nachweis kleiner Mengen von Cyan 77, 392.— Bestimmung 
des Adsorptionsvermégens 65, 477. 

Carbolineum, Beurteilung und Wertbestimmung 63, 315. 

Carbolsaure, Farbreaktion 78, 236. — Bestimmung, im Rohkresol 68, 257; 
ope Phenolgehalts 78, 225. — Nitrierung 68, 259, 267. — Siehe auch unter 
Phenol 

Carbonat, Nachweis neben Cyanid, Sulfid, Sulfit und Thiosulfat 62, 221. — 
Bestimmung, durch Leitfaihigkeitstitration 61, 442; neben Sulfhydrat, Sulfid, 
Thiosulfat, Sulfit, Bicarbonat und Atzalkali 68, 287; neben Sulfid, Thiosulfat 
und Schwefel in wasserunléslichen Carbonaten, insbesondere technischem 
Bariumcarbonat 71, 484; neben Bicarbonat 78, 67. 

Carbonate, Bestimmung, im Wasser durch konduktometrische Titration 75, 
128; in stark gefirbten Fliissigkeiten 80, 66; von Blei 71, 476; des Kohlen- 
dioxyds 68, 119; 74, 51, 55; neben Schwefelverbindungen 63, 387. — Be- 
stimmung und Trennung 63, 369. 

Carbonatgesteine, Beurteilung und Untersuchung 67, 236. 

Carbonat-Ion, Bestimmung 77, 143. 

Carbonylferrocyanide, Trennung von Natriumferrocyanid 62, 150. 

Carbonylzahi der Kohlen und ihre Beziehungen zum Alter und Verwitterungs- 
grad 72, 74. 

Carboxylgruppen, Titrierung in Aminosauren, Polypeptiden usw. mit wiss- 
rigen Losungen 77, 466. 

Carmin, Loéslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. 

Carnaubawachs, Nachweis im Wachs 68, 200.— Bestimmung fremder Kohlen- 
wasserstoffe 68, 203. 

Carnotit, Bestimmung, des Urans 66, 242; des Vanadins 61, 254. — Ausgangs- 
material zur Darstellung des Radiums 74, 256. 

Carosche Saure, Bestimmung 63, 260. 

Carragheen-Schleim, Bestimmung 74, 423. 

Carvacrol, Bestimmung in Thymianél 63, 150. 

Carvon, Bestimmung 71, 208. 

Casein, Nachweis in Papier und Pappe 66, 477. — Unterscheidung, von Gela- 
tine 62, 458; von Sdéurecasein und Labcasein 78, 382. — Bestimmung, von 
Fett 77, 469, 470; der freien Siure 70, 431. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. — Bindung 
MO reap oe 76, 256. — Handelscasein, Analyse 77, 470. —- Verfialschung 

‘ : 

Caseine, technische, Bestimmung der freien Sdure und des Fettes 78, 155. — 
Untersuchung 78, 155. — Zusammensetzung 78, 157. 

Casein-Milchzuckergemische, Blausiurebindung 76, 321. 

Casein-Milchzuckerlésungen, Formaldehydbindung 76, 321. 

Cassia6l, Priifung 62, 319. — Untersuchung 80, 234. 
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Catechin, Nachweis 78, 234. 

Catechol, colorimetrische Bestimmung 78, 301. 

oe Herstellung und Eigenschaften des wiisserig-alkoholischen Soles 

: : 

Cellulose, Reaktion mit Kupferoxyd-Ammoniak 74, 266. — Bestimmung 62, 
238; 74, 265, 460; mit Phenol 7A, 267; im Holz 66, 473; im Kautschuk 63, 265; 
der Pentosane 62, 236; 66, 150; der Kupferzahl 66, 148, 473; von Wasser 80, — 
22, 52. — Chlorzahl 74, 461. 

Cellulosehaltige Materialien, Verwendung in Gasreinigern zum Nachweis von 
Arsen 80, 299. 

Centigrammanalyse 69, 398. 

Cephaelin, Bestimmung in Radix Ipecacuanhae, zusammen mit Emetin und 
Psychotrin 68, 77. 

Cer, Reaktion 79, 355. — Qualitativer Nachweis durch Wasserstoffsuperoxyd 
76, 348. — Bestimmung 70, 433; spektroskopische 79, 351; oxydimetrische 
79, 362; neben Eisen 67, 393; in Cererdengemischen 71, 161; im Edelstahl 
67, 386. — Atomgewicht 77, 218, 220. 

Cerealien, Bestimmung der Rohfaser 68, 187. 

Cererdengemische, Cerbestimmung 71, 161. 

Shere Nachweis und Bestimmung im Wachs 68, 199. — Paraffinbestimmung 

1, 428 

Ceresinauskleidung von Glasflaschen zur Aufbewahrung kieselsdiurefreier 
Natronlauge 78, 191. 

Cerisulfat als volumetrisches Oxydationsmittel 79, 360, 361. —- Hersteilung 
von reinem Cerisulfat 79, 361. 

Ceritoxyd 70, 433. 

Ceroxalat, Krystallwassergehalt 70, 440. 

Ceroxyd als Sauerstoffiibertrager bei der organischen Elementaranalyse 
61, 476. 

Cevadin, Reaktionen 78, 477. 

Cevinkalium, Bildung beim Nachweis von Alkaloiden 80, 156. 

Chemische Nebel, Absorption 71, 61. 

Chemische Nomogramme 77, 451. 

Chemische Zeichensprache 77, 452. 

Chemische Priifungsmethoden des Deutschen Arzneibuches, 6. Ausgabe 76, 312. 

Chemisch-katalytische Vorgange im Lebensprozess und thre Bedeutung fiir 
die Arzneikunde 76, 312. 

Chenopodium6!l, Erkennung 63, 71. — Untersuchung 62, 319. — Ascaridolbe- 
stimmung 62, 319; 66, 302; 75, 78. 

Chicagoblau, Farbreaktion mit salpetriger Sdure 75, 108. 

Chicagoblau 6 B (A), Aufbau, Farbung in alkalischer Lésung fiir sich und in 
Gegenwart von Magnesium 76, 355. 

Chilesalpeter, Bestimmung von Chlorat und Perchlorat 69, 303. — Kalli- 
haltiger, Nitratgehalt des Abdampfungsriickstandes 69, 308. 

Chinalizarin zum Nachweis und zur Bestimmung geringer Mengen Beryllium 


73, 54. 

Chinhydronelektrode 79, 141, 142. — Verwendung, zur py-Bestimmung 80, 
209; zur py-Bestimmung von Schwermetallsalzlésungen und Alkaloidsalz- 
lésungen 80, 210; zur elektrometrischen Titration von Bodensuspensionen 
80, 470. 

Chinhydron-Mikroelektrode 76, 230. : ; 

Chinidin, Leitfahigkeitstitration 75, 131. — Verwendung als Tribungsmittel 
bei Caseinuntersuchung 80, 126. : 

Chinin, mikrochemischer Nachweis 64, 452; 65, 207. — Nachweis und Be- 
stimmung mit Arsenmolybdénsiurereagens 77, 477. — Bestimmung 80, 126; 
in Cortex chinae, zusammen mit Cinchonin 68, 77. — Leitfahigkeitstitration 
75, 131. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. — Verwendung als Reagens auf Wismut in tierischen 


Organen 80, 154. 
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Chinin-Molybdansdurereagens zum Nachweis von Arsen 74, 311. 

Chinosol, Reaktionsprodukte mit verschiedenen Metallen 67, 299. 

Chior, Nachweis 74, 225; neben Brom und Jod 61, 68; 64, 50; neben Brom, 
Jod und Silber in den Silberhalogeniden 62, 229; neben Brom-, Jod-, Cyan-, 
Rhodan- und anderen Jonen 62, 451; in Gegenwart nahe verwandter lonen 
72, 375; in Jod 61, 67. — Identifizierung in komplexen Gemischen 74, 49. — 
Bestimmung 79, 353; jodometrische in Chloriden 72, 379; durch thermo- 
metrische Titration 72, 379; durch elektrometrische Titration 72, 378; elek- 
trometrische in Gegenwart von Schutzkolloiden 65, 141; elektrolytische 67, 
359; elektrolytische in Kaliumbromat und Natriumchlorid 76, 409; mikro- 
analytische 69, 332, 340; durch indirekte Analyse kleiner Mengen mit Di- 
methyl-para-phenylen-diamin-hydrochlorid 77, 378; kleiner Mengen in Luft 
durch ununterbrochene elektrische Leitfihigkeitsbestimmung 71, 58; des 
freien im Wasser 61, 196; 77, 376; des bleichenden Chlors im Chorkalk 70, 
89; des wirksamen Chlors in hypochlorithaltigen Desinfektionsmitteln 72, 
462; des von ungebleichtem Sulfitzellstoff absorbierten Chlors 79, 473; neben 
Jod 79, 215; neben Brom 61, 68, 121; 79, 216; neben Brom und Jod 61, 67, 
122; neben Brom in Halogensalzen 61, 123; in Anwesenheit von Permanga- 
nat oder Manganhydroxyd 77, 379; in Jod 61, 67; in Gasen 80, 138; in Trink- 
wasser 61, 383; in Meerwasser, Mineralwasser oder Quellsalzen 61, 70; in 
Perchloraten 61, 283; in konzentrierten Salzlésungen 69, 415; in Chlorkalk 
69, 416; in Hypochloriten (Bleichlaugen) und im Chlorkalk 79, 333, 371; im 
technischen Cyankalium 72, 480; in organischen Substanzen 79, 268; in or- 
ganischen Verbindungen 65, 376, 378; in Benzaldehyd 61, 364; 68, 254; 74, 
316; in Benzaldehyd und Zimtaldehyd 74, 317; in chlorierten Toluolen 61, 
A479; in 3,5-Dichlor-Phenylarsinsdure 63, 22; in Organen und Nahrungsmitteln 
80, 88; im Blut 63, 204; in Milch 67, 174; 75, 479; 79, 157; im Weine 66, 255; 
zur Feststellung von Luftsiureschiden 74, 271. — Vergleichende Versuche 
tiber die verschiedenen Methoden zur Bestimmung 72, 380. — Uber die Ver- 
luste bei der Bestimmung in organischen Substanzen durch Veraschung 65, 
59. — Beeintrichtigung der Titration nach Volhard durch Gegenwart 
von Starke, Gelatine, Agar-Agar, Gummi arabicum und Traganth 72, 378. 
— Hlektrolytische Bestimmung und Trennung von Brom und Jod 67, 367. 
— Trennung, der Chlor-Isotopen 71, 51; von Brom 61, 76; von Brom und 
Jod 72, 385.— Vorkommen im Wasserstoffgas 68, 255.— Reinigung 76, 287. 
— Atomgewicht 66, 42; 71, 51; 73, 298. 

Chloracid, Nachweis 65, 252. ‘ 

§-Chlorathyldichlorarsin, Eigenschaften 77, 287. 

Chloralhydrat, Bestimmung 64, 454. — Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und 
in einem Gemisch beider Flissigkeiten 76, 364. — Einwirkung auf Silber- 
halogenide und Silberrhodanid bei Gegenwart starker Basen 79, 369. 

Chioramin ,Heyden“ (p-Toluolsulfonchloramidnatrium), Nachweis 65, 250. 
— Verwendung, zur Titration des Zinns 73, 51; 77, 1; als Jodersatz in der 
Jodometrie 70, 225; 78, 465. 

Chloraminviolett: als Indikator 78, 65. 

p-Chloranilin, Bestimmung 78, 227. 

Chlorarsine, Reaktion mit Natriumsulfid 77, 285. 

Chlorate, mikroskopische chemische Reaktionen 74, 248. — Stérung der Per- 
chloratreaktion mit Rubidium 78, 250. —- Nachweis in Halogenat-Gemischen 
und von Bromat 62, 453. — Nachweis und Bestimmung von Chlorit und 
Hypochlorit 61, 285. — Bestimmung 68, 12; mit Hydrazin 79, 412; elektro- 
lytische Chlorbestimmung 76, 409; der sauren Radikale 61, 294; neben Per- 
jodaten, Bromaten und Jodaten 61, 288; neben Perchlorat 61, 291; im Chile- 
salpeter 69, 303. — Trennung von Perchlorat 72, 124. — Untersuchung 70, 


414, — Reduktion 76, 408. — Einfluss auf die Farbung bei der colorimetri__| 


schen Perchloratbestimmung nach Hahn 78, 254. 
i easkct indirekte Bestimmung 71, 75. 
0-Chlorbenzaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77. 265 
o-Chlorbenzaldimethon-Anhydrid, Hipensee tien ide 265, 5 
Chlorbleichbader, Apparat zur Gehaltsbestimmung 79, 391. 


Chlorbromzahl — Chlorwasser. OTe 


Chlorbromzahl, Bestimmung 72, 166. 

Chlorcalciumserum, Ursache der Brechungszunahme beim Sauerwerden der 
Milch 71, 143. 

_ Chlorgehalt, normaler Milch 71, 144; der Kuhmilch, Frauenmilch, Stutenmilch 
und Schafmilch 78, 320. 

5-Chlorguajacol, Einwirkung von, Kohlendioxyd 64, 8v. 

Chloride, mikroskopische chemische Reaktionen 74, 248. — Nachweis, in 
Gegenwart von Bromid und Jodid 69, 342; neben Bromiden und Rhoda- 
niden 64, 339; neben Bromiden, Jodiden und Rhodaniden 64, 340; neben 
Rhodaniden 61, 127.— Nachweis und Bestimmung, neben Bromiden 61, 121; 
neben Cyaniden 65, 433. — Bestimmung, potentiometrische 67, 207; durch 
Leitfahigkeitstitration 61, 229; nach Fajans 78, 67; nephelometrische 78, 
218; 79, 58; kleiner Mengen nach der Opalescenzmethode 79, 58; jodo- 
metrische, sowie Bestimmung von Jodid, Bromid und Chlorid in Gegenwart 
von Cyanid 69, 1; von Spuren 77, 154; der sauren Radikale 61, 294; neben 
Bromid 77, 151; neben Bromid und Jodid 69, 342, 369; 74, 339; 77, 153; neben 
Jodiden und Bromiden 67, 60; neben Rhodaniden 67, 120; in Gegenwart von 
Kolloiden 66, 292; im Wasser 61, 198; 67, 281; im Seewasser 78, 451; in 
Butter und Margarine 79, 307; im Serum 74, 336; in Borax 69, 403; in festen 
Geweben 69, 254.— Mikrobestimmung 74, 334; potentionretrische mit Silber- 
nitrat 76, 152; neben Bromid und Jodid 69, 248. 

Chloridharte, Bestimmung im Wasser 63, 152. 

Chloridtitration, argentometrische mit Adsorptionsindikatoren 71, 235. 

Chlorige Saure, elektrometrische Titration 65, 406. — Bestimmung neben 
unterchloriger Sdure 65, 406; unter besonderer Beriticksichtigung der poten- 
tiometrischen Methoden 73, 138. 

Chlor-Ion siehe Chlorid. 

Chlorit, Nachweis und Bestimmung in Chloraten 61, 285. —- Bestimmung 65, 
408; neben Hypochlorit 65, 409. — Titration 78, 464. 

Chlorjodquecksilberl6sung nach v. Hiibl, Ersatz durch Jodbromlésung 
72, 163. 

Chlorkalk, Bestimmung, bromometrische 63, 454; des bleichenden Chlors 70, 
89; 79, 333, 371; des Gehaltes 78, 464. — Titration 62, 332; mit Nitritlosung 
74, 105. — Analyse, nach Penot-Mobhr, nach Kolthoff und jodo- 
metrisch 79, 378; nach Rodt und nach Clarens 79, 379. 

Chiorkalklésungen, Verwendung zu titrimetrischen Bestimmungen 74, 48. 

Chlorlaugen, Apparat zur Gehaltsbestimmung 79, 391. 

Chlormethyl, Reaktion mit Jodnatrium in methylalkoholischer Lésung 71, 381. 
— Nachweis und Bestimmung 71, 381. 

Chloroform, Erstarrungspunkt 74, 117. 

Chloroformprobe des Mehles 77, 230. 

Chlorofunkmethode zur Erkennung einer Erkrankung der Milchtiere 78, 317. 

Chlorol, Bestimmung des Formaldehyds 80, 134. 

p-Chlorphenol, Bestimmung 78, 227. 

Chlorsdure, maBanalytische Bestimmung 67, 275; 78, 445. — Siehe auch unter 
Chlorat. 

Chiorschwefel, Analyse 73, 244. 

Chlorstickstoff, Nachweis 65, 250. 

Chiorstrom zum Aufschluss von Metallen und Erzen 79, 217. 

Chlorsulfonsdure, Analyse 61, 41. — Werthestimmung 68, 315. — Berechnung 

- der Chlorsulfonsiure und ihrer Komponenten 65, 337. — Apparat zur Ana- 
lyse 67, 158. - 

Chlortestkoffer 73, 170. 

Chlorung des Trinkwassers und ihre Kontrolle 73, 170. 

Chlorverbindungen, anorganische, Analysen 79, 265. — Organische Chloryer- 
bindungen, Chlorbestimmung 79, 268. 

Chlorverluste beim Veraschen organischer Substanzen 78, 88. 

-Chlorwasser, Gehaltsbestimmung 78, 464; bromometrische Bestimmung 63, 454. 
— Herstellung 78, 168. 


278 Chlorwasserstoff — Chromchloriirlésung 


Chlorwasserstoff, abspaltbarer, Bestimmung in organischen Verbindungen 


Chlorwasserstoffsdure, Bestimmung als Silberchlorid 77, 359. — Abscheidung 
neben Brom- und Jodsiure 61, 127. — Anwendung zu quantitativen Be- 
stimmungen und Trennungen durch Verfliichtigung 77, 147. — Siehe auch 
unter Chlorid. 

Chlorzahl, Bestimmung, im Abwasser 73, 173; von Cellulose 74, 461; von 
ungebleichtem Sulfitzellstoff 79, 473. — Eine neue Konstante bei der Fett- 
untersuchung 72, 73. — Apparate zur Bestimmung 67, 288. 

Chlorzuckerzahl, Bestimmung in der Milch 71, 365; 77, 232. ; 

Cholesterin, Reaktion 63, 469. — Bestimmung 75, 146; gravimetrische 70, 476; 
titrimetrische 70, 477; colorimetrische 70, 479; im Blut 80, 126; in tierischen 
Organen und in K6rperfliissigkeiten 70, 473. — Isolierung 70, 473. — Lés- 
lichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 
76, 364. 

Cholin, Trennung von f-Aminoathylalkohol 72, 393. 

Chondrin, Unterscheidung vom Glutin 74, 269. 

Chrom, Reaktion 79, 355. — Nachweis 67, 301; 79, 356, 357; mikrochemischer 
67, 166; neben Mangan und Hisen 77, 370; im Stahl 63, 350. — Nachweis 
und Bestimmung’ 62, 231; in Pflanzenaschen 62, 231.— Bestimmung 63, 348, 
354, 855; 79, 349, 352; maBanalytische 69, 165; unter Anwendung von fliis- 
sigem Amalgam 75, 255; in essigsaurer Losung 77, 426; mit Kaliumperman- 
ganat in essigsaurer Lésung 68, 81; jodometrische als Chromat bei Gegen- 
wart organischer Substanzen (HiweiBsubstanzen, Gelatine, geléste Hautsub- 
stanz) 80, 5; potentiometrische mit Chromosulfat 76, 56; mikroanalytische 
70, 64; Chrom, Vanadin und Eisen gleichzeitige Bestimmung mit Chromo- 
sulfat 76, 56; von Chrom und Vanadin neben Kisen 76, 55; von Chrom und 
Vanadin in Gegenwart grosser Eisenmengen 76, 56; neben Vanadin in 
Staihlen 61, 249, 255; neben Mangan in Kisen und Stahl 63, 352; im Chromit 
63, 348; 71, 191; in unléslichen Silicaten 67, 201; im Chromoxyd 63, 353; in 
Stahlen 63, 351, 353, 416; kleiner Mengen im Eisen und Stahl 63, 349; im 
Schnelldrehstah! 63, 357; in wolframhaltigen Schnelldrehstihlen 63, 357; im 
Chromwolframstahl 63, 350; in Chromnickelstahl 63, 358, 359; in Roheisen, 
Gusseisen und Stahl 63, 352;. im Ferrochrom 63, 413; im Ferrochrom und 
legierten Stahlen 68, 96; im Messing 70, 418; in toxikologischen Fallen 67, 
78. — Elektrolytische Abscheidung 64, 235. — Bestimmung und Trennung 
von Kisen, Aluminium und Phosphor 75, 1. — Trennung, qualitative von 
Aluminium und Eisen 77, 300; quantitative von Beryllium 76, 135; von 
Eisen, Aluminium, Zink und Mangan 68, 58; von Eisen, Aluminium, Beryl- 
lium, Titan und Zirkon 68, 58; von Eisen, Mangan und Nickel 68, 110; von 
Mangan in Eisen und Stahl 63, 352; von Nickel 63, 359; von Nickel, Eisen, 
Molybdan und Vanadin 73, 305; von Nickel und Eisen 70, 65; von Vanadin 
62, 70; 73, 304; von Vanadin in Stahlen 63, 351; von Zink 71, 181; von 
Zink, Nickel und Mangan 66, 81. — Kompensation bei der colorimetrischen 
Kobaltbestimmung 78, 436.— Storung der Nickeltitration mit Kaliumcyanid 
durch dreiwertiges Chrom 78, 328. 

Chromate, Bestimmung 80, 228; volumetrische mit arseniger Sdure 68, 117; 
bromometrische 64, 474; durch Leitfihigkeitstitration 61, 235, 442. — Chro- 
mat, Kisen und Kupfer, gleichzeitige Bestimmung durch potentiometrische 
Titration 76, 375. 

Chromat-Ion, Bestimmung 77, 143. — Mikrotitration, beruhend auf dem Ver- 
schwinden oder Erscheinen der gelben, durch Chromat-Ionen verursachten 
Farbung 72, 386. 

Chromazurol S conc. (G) Farbreaktion mit Aluminium 76, 439. 

Chrom(2)chlorid, Anwendung zur Titration von Eisen und Molybdin 78, 110. 
— Herstellung der Lésung 75, 58. 

Chromchloridlésung, Titration nach der Acetatmethode 68, 87. 

Chromchloriirlésung, Anwendung zur Titration, des Kupfers 73, 223; des 
Eisens 73, 223; des yy’-Dipyridyls 73, 223. — Konstanz des Titers 73, 223. — 
Herstellung 73, 225. 
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Chromeisenstein, Untersuchung 61, 254. 

Chromerze, Analyse 79, 208. 

Se tell g organische Substanzen, Bestimmung von Halogen und Schwefel 

? 

Chromhydroxyd, Trennung von Mangan in Gegenwart von grésseren Mengen, 
von Bariumphosphat 77, 369; von Strontiumphosphat 77, 369. 

_Chromimetrie 66, 277. 

Chrominitrat als Reagens fiir Farbreaktionen auf trockenem Wege 74, 213. 

Chromisalz, potentiometrische Bestimmung 73, 221. — Oxydation, durch 
Wasserstoffsuperoxyd in alkalischer Liésung 80, 7; durch Bromwasser in 
alkalischer Lésung 80, 10. 

Chromisulfatlésung, quantitative Bestimmung der SO,-Gruppe 72, 329. 

Chrommérser zum Pulvern harter Stoffe 78, 214. 

Chrom-Nickel-Elektro-Stahl, Nickelbestimmung 69, 240. 

Chromnickelstahl, Bestimmung, von Chrom 63, 358, 359; von Nickel 63, 359. 

Chromo-lon, Reduktionspotential 75, 61. 

Chromophotometer 80, 124. 

Chromoxyd, Aufschluss 64, 322. 

Chromsaure, Bestimmung 62, 233; 63, 356; 66, 182; 67, 275; 69, 351; 70, 466; 
71, 75; neben Chlorsiure, Bromsiure und Salpetersiure 61, 160; in Blei- 
chromaten 63, 356. — Elektrometrische Titration 66, 290. — Bestimmung 
von organischem Kohlenstoff unter Verwendung von Chromsiure 76, 296. 
— Siehe auch unter Chromat. 

Chromsalz, Bestimmung, neben Permanganat und Dichromat. 64, 229. 

Chromstahl, Bestimmung, des Chroms 68, 96; des Mangans 77, 458. 

Chromwolframstahl, Chrombestimmung 63, 350. 

Chrysanilin, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 100, 105. 

Chrysarobin, Nachweis 78, 234. 

Cider, analytische Untersuchung 72, 276. 

Cinchonidin, Leitfahigkeitstitration 75, 131. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Cinchonin, mikrochemischer Nachweis 64, 452. — Bestimmung in Cortex 
chinae, zusammen mit Chinin 68, 77. — Leitfahigkeitstitration 75, 131. — 
Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissig- 
keiten 76, 364. 

Cinchophen, Nachweis neben Salicylsiure, Acetylsalicylsiure und Hexa- 
methylentetramin 79, 479. 

Cineol, Bestimmung 74, 429; in atherischen Olen 61, 429. 

Cinnamein, Bestimmung im Perubalsam 76, 314. 

Citral, Reaktion mit Methon 77, 253. — Nachweis mit Benzidin 71, 208. — 
Bestimmung 71, 209; in Citronenextrakten und Citronendlen 62, 319; in 
Citronenél 80, 235. 

Citrate, Bestimmung, durch Leitfahigkeitstitration 61, 237, 341, 444; von Blei 
71, 476. — Einfluss auf die Fallung des Bariumsulfats 69, 177. 

Citronellal, Bestimmung 71, 208; in Citronellél 80, 235. 

Citronellaldimethon, Eigenschaften 77, 252. 

Citronellol, Bestimmung 74, 430. 

Citronellél, Bestimmung, des Gesamt-Alkohols 73, 312; des Geraniols 74, 430; 
des Citronellals 80, 235. — Priifung 62, 408. — Verfadlschung, mit Petroleum 
74, 428; mit Spiritus 74, 429. 

Citronenextrakt, Bestimmung, des Citrals 62, 319; des Olgehaltes 80, 237. 

Citronenél, Bestimmung, des Citrals 62, 319; 80, 235; der Aldehyde 71, 206. — 
Priifung 62, 319. 

Citronensdure, Nachweis 61, 354; 66, 250; in frischen Fruchtsaften 72, 284; in 
Gemischen mit gebundener Citronenséure 73, 317. — Nachweis und Be- 
stimmung im Wein 73, 110. — Bestimmung, bei Gegenwart anderer organi- 
scher Substanzen 80, 112; in Tomaten 70, 419; in der Milch 80, 120; im 
Citronensaft 80, 120. — Trennung von Apfelsiure in Konfitiiren und Gelees 
75, 474. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 
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Citronensdurelésungen, technische, Bestimmung der Phosphate 77, 68. — Von 


verschiedenem Ammoniakgehalt, Einwirkung auf Di- und Tricalciumphos- 
phat 69, 107. 


Citronensaft, Unterscheidung von kiinstlichem und natiirlichem 73, 432; 78, 
316. — Bestimmung der Citronensdiure 80, 120. ; 

Cocain, Krystallbildung mit Natriumperchlorat 70, 62. —- Mikrochemischer 
Nachweis 64, 452, 453; 65, 207. — Unterscheidung von Stovain 61, 366. — 
Bestimmung 61, 193; 72, 271. — Leitfahigkeitstitration 75, 131. — Leitfahig- - 
keit 75, 131. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Flissigkeiten 76, 364. 

Cocain-Molybdat, Reagens auf Arsen 80, 126. 

Cocosfett, Nachweis, in Kakaobutter 68, 189, 190; in Kakaobutter und Schoko- 
lade 74, 71, 72; in Kakao und Kakaowaren 76, 389; in der Butter 80, 304. — 
Erkennung durch die Verseifungszahl 79, 310. — Bestimmung, in Margarine 
67, 223; 80, 307; in Fettgemischen 71, 139; 74, 144 ; 80, 310; neben Butterfett 
79, 301, 304; neben Butter- und Palmkernfett 67, 225. — Jodzahl 76, 311. — 
Kennzahl (Caprylsaiurezahl) 79, 303. — Untersuchung von Gemischen aus 
Cocosfett und Palmkernfett 80, 308 

Cocosnusskohle, Adsorptionsmittel fiir Edelgase 80, 135. 

Cocosnuss6l, Untersuchung 70, 83; eines Gemisches mit Sesamé6] 70, 83; eines 
Gemisches mit Sesamél und Kakaobutter 70, 83. 

Cocosnussschokolade, Beurteilung 74, 69. 

Codein siche Kodein. 

Coerulein, Darstellung aus Gallein 74, 225. 

Coffein siche Kaffein. 

Colorimeter 62, 144; 78, 163, 302, 303, 304, 310; nach A. Kriiss 76, 454; 
Color-Analyzer von Keuffel und Esser 76, 454; fiir Mikroanalyse 76, 
453: — Priifung 76, 454. — Vereinfachung der Eichung des Colorimeters 
nach W. Autenrieth und J. Kénigsberger 76, 449. 

Colorimetrie 76, 448; 80, 122. Empfindliche Methode 78, 302.— Bestimmung, 
von Ammoniak, Nitrit und Nitrat 78, 300; der Stirke von Schwefelsdure 78, 
444, — Vergleichsfarblésungen 78, 302. — Fehlerquelle 78, 56. — Schau- 
kasten 78, 163. — Mathematische Behandlung 76, 448. 

Colorimetrische Vergleichsskala 76, 452. ~ 

Colorimetrische Versuche mit Selenzellen 76, 455. 

Condurangin, Bestimmung, in Condurangofluidextrakt 79, 73; in Condurango- 

.rinde 79, 74. 

Condurangofluidextrakt, Bestimmung des Condurangins 79, 73. 

Condurangorinde, Bestimmung des Condurangins 79, 74. 

Conhydrin, Leitfihigkeitstitration 75, 131. 

Conicin, Leitfahigkeitstitration 75, 131. 

Coniferylreaktion einiger Harze 69, 114. 

pee Fallung mit Silicowolfram- und Phosphormolybdansiure 

; . 
Ne Bestimmung der citronensaiureléslichen Phosphorsdure 
Onl. 

Copaivabalsam, Coniferylreaktion 69, 115. — Nachweis von Gurjunbalsamél 
62, 253. — Beurteilung und Untersuchung 62, 251. 

Coproporphyrin 79, 108. 

Cortex chinae, Gesamtalkaloidbestimmung (Chinin und Cinchonin) 68,_77. 

Cortex Granati, Gesamtalkaloidbestimmung 68, 78. 

Crotonaldimethon, Eigenschaften 77, 252. 

Crotonaldimethon-Anhydrid, Eigenschaften 77, 252. 

Cumarin, Nachweis und Bestimmung in kiinstlichen Vanilleausziigen 62, 408. 
— Bestimmung 74, 429; 75, 78. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in 
einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Cuminaldehyd, Nachweis mit Benzidin 71, 209. 

Cuminaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 263. 

Cuminaldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 263. 

Cupferron siehe Kupferron. k 
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Cupri-Ion, Adsorption durch Papier 76, 360. 

Cuprisalze, potentiometrische Titration, allein und neben Ferrisalzen, auch 
bei Gegenwart von Antimon 68, 378. 

Cuprisulfat siche Kupfersulfat. 

Cuprisulfid, Nachweis des locker gebundenen Schwefels 66, 238. 

Cuprochlorid siehe Kupfer(1)chlorid. 

Cuprojodid, Jodbestimmung 67, 48. 

Cuprolésungen, Oxydation durch Luftsauerstoff 69, 72. 

Cupron (Benzoinoxim) zum Nachweis des Kupfers 70, 63. 

Cuprosalz, Umsetzung mit Ferrisalz 70, 409. 

Curcuma, Nachweis im Safran 72, 400. — Verwendung zur Gelbfirbung der 
Margarine 78, 380. 

Cyan, Nachweis kleiner Mengen in Carbo medicinalis 77, 392. — Bestimmung 
63, 137; in den komplexen Eisencyaniden 67, 314; elektrometrische neben 
een 75, 129. — Potentiometrische Titration mit Halogenlésungen 

: 

Cyanamid und verwandte Verbindungen, Analysengang zum Nachweis 74, 
259. — Bestimmung 74, 263, 264. 

Cyanamidstickstoff, Kestimmung im Kalkstickstoff 63, 64. 

Cyanide, Nachweis 74, 259; neben Chlorid, Bromid, Ferrocyanid, Ferri- 
cyanid usw. 62, 220; neben Sulfit, Sulfid, Carbonat und Thiosulfat 62, 221. | 
— Nachweis und Bestimmung einfacher und komplexer Cyanide 62, 145 — 
— Nachweis und colorimetrische Bestimmung 63, 188. — Bestimmung 61, 
337; 69, 249; geringer Mengen 62, 337; durch Leitfihigkeitstitration 61, 232; 
potentiometrische 67, 207; thermometrische in Mischungen mit Halogeniden 
76, 419. — Fallung mit Benzidin 73, 434. — Einwirkung auf Tetrathionat 
67, 62. 

Cyanidlaugen, Bestimmung des gelésten Sauerstoffs 67, 75. 

Cyanin als Indikator 78, 62. 

Cyankalium siche Kaliumcyanid. 

Cyanometrie 63, 137. 

Cyansadure, Nachweis 74, 263. 

Cyanverbindungen, Bestimmung neben Halogeniden 67, 13; jodometrische 
67, 1.— Gemische komplexer Cyanverbindungen, qualitative Analyse 80, 228. 

Cyanwasserstoffsdure, Nachweis 69, 138; 74, 259, 263; im Wein 68, 473; in 
Leichenteilen 70, 95; bei Vergiftungen 62, 255; 71, 414; spektroskopischer 
im Blut 73, 127. — Empfindlichkeit einiger Reaktionen 61, 110. — Schicksal 
im Kérper und Nachweis 67, 319. — Nachweis und colorimetrische Be- 
stimmung 63, 188. — Nachweis und Bestimmung kleiner Mengen 67, 221. — 
Bestimmung 62, 147; 67, 2, 55; neben Rhodanwasserstoff 67, 8, 57; neben 
Rhodan- und Ferrocyanwasserstoff 67, 11, 59; in Gasmischungen 71, 59; in 
Limabohnen unter besonderer Beriicksichtigung der fiir die Glycosidspalt- 
ung giinstigsten Wasserstoff-Ionen-Konzentration 77, 234. Mikrochemische 
Bestimmung 62, 388. — Einfluss eines Ammoniakzusatzes auf die titri- 
metrische Bestimmung nach Liebig 76, 253. — Einwirkung auf Obst und 
Gemiise und quantitative Bestimmung 77, 234. — Verhalten gegen Jod- 
monochlorid und untertrijodige Saure 67, 45. — Vorkommen in Weindestil- 
laten 72, 221. — Bindung durch Hiweif 76, 255. 

Cyclohexanon, Reaktion mit Nesslers Reagens 71, 204. 

Cysteinchlorhydrat, Darstellung 74, 479. 

Cysteinschwund, Messung zwecks Kupferbestimmung im Blut 75, 78. 


D. 


Dampfe, brennbare, Bestimmung 74, 150. — Dampfe organischer Verbind- 
ungen, Adsorption durch Kohle 78, 299. — Apparatur zur analytischen Be- 
stimmung kleiner Dampfmengen in Luft und indifferenten Gasen 80, 143. 

Dammarharz, Coniferylreaktion 69, 115.— Vorkommen von Dammary! 69, 120. 

Dammaryl, Vorkommen im Dammarharz 69, 120. _ 

Dampfbad 79, 392. — Zum Abdampfen mit tiberhitztem Dampf 71, 46. 
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Dampfdichte, mikroanalytische Bestimmung 77, 169. 
Dampfdruckbestimmung von Fliissigkeiten nach der Differentialmethode 75, 293. 
Dampfdruckkurven der Alkalicarbonate 70, 322. 

Dampfdruckmessung wissriger Lésungen 74, 203. 

Dampfdruckthermometer 74, 115. i 

Dampfkesselanlagen, Wasserpriifer fiir die chemische Uberwachung 79, 295. 

Dampfkesselspeisewasser, Priifung auf darin wihrend des Betriebes ent- 
haltene Gase 77, 379. 

Dampf-Luft-Gemische, Herstellung konstant zusammengesetzter 75, 192. 

Dampfiiberhitzer fiir Laboratorien 66, 374, 375; 71, 46. 

Deltapurpurin, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 107. 

Densoskop, Gasdichtebestimmungsapparat 71, 55. 

Desinfektionsfliissigkeiten, Untersuchung 78, 224. F " 
Desinfektionslésungen, Bestimmung von Aktivin (p-Toluolsulfochloramid- 
natrium) 69, 142. ? 4 
Desinfektionsmittel, Bestimmung des Wassers 80, 292. — Hypochlorithaltige, 

Bestimmung des wirksamen Chlors 72, 462. 

Destillation, unter vermindertem Druck 73, 302; im Hochvakuum 61, 467; 79, 
296; stark schiumender Substanzen 62, 144; organischer, in Wasser 1lés- 
licher Stoffe mit Wasserdampf 74, 135. — Fraktionierte Destillation 76, 223, 
367. — Methode zur Wasserbestimmung durch Destillation 73, 301. 

Destillationsapparate 76, 369; 77, 47; fiir Alkohol und Ather 69, 53. 

Destillationsaufsdtze 77, 47. — Fiir die Wasserbestimmung durch Destillation 
mit Xylol 72, 208. 

Destillationskolben 76, 369. 

Destillationskolonne 79, 290. 

Destillations- und Riickflusskiihler 69, 124; 77, 47, 

Destilliereinsatz zum Vermeiden des Uberspritzens 61, 52. 

Destilliertes Wasser, Bestimmung von Kohlenséiure und Ammoniak 78, 454. 

Dextrin, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. — Nachweis im Weine 66, 255. 
— Bestimmung neben Glucose, Fructose und Saccharose 76, 72; im Honig 
76, 73. — Quantitative Trennung von Gummi arabicum 80, 86. — Léslich- 
keit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 
364. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 

Dextrininversion bei Riibensirup und Stirkesirup 75, 137. 

Dextrose siche Glucose. 

Diathylamido-azobenzol-m-carbonsdure als Indikator 78, 53. 

p-Diathylamido-azobenzol-m-sulfosdure als Indikator 78, 53. 

p-Diathylamido-azobenzol-o-sulfosdure als Indikator 78, 53. 

p-Diathylamido-azobenzol-p-carbonsdure als Indikator 78, 52. 

Diathylphthalat siche Phthals&iurediadthylester. 

Dialysatoren 62, 140; 77, 150. 

Dialysatorschlauche fiir die Mikroanalyse 75, 400. 

Dialyse kleiner Flissigkeitsvolumina 77, 149. — Einfluss der Temperatur auf 
die Dialysiergeschwindigkeit 77, 148. — Dialysiergeschwindigkeit verschie- 
dener organischer und anorganischer Substanzen und Beeinflussung der- 
selben durch Saéuren und Basen 77, 149. — Gleitdialyse 77, 151. — Elektro- 
dialyse 71, 396; 77, 148. — Betrachtungen iiber die Methoden 77, 149. 

Diamincatechu, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 109. 

Diaminooxyarsenobenzol, Bestimmung des Arsens 76, 102. 

Diaminosauren, einbasische, Bestimmung des Stickstoffs 76, 237. 

Diamino-tetranitrito-kobalti-Kalium zum Nachweis von Alkaloiden 64, 451. 

Diaminreinblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 107. 

Diaminreinblau FF (C), Aufbau, Farbung in alkalischer Lisung fiir sich und 
in Gegenwart von Magnesium 76, 355. 

Diaminschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Siure 75, 107. 

Dianilrot, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 107. 

Diaphanometrie 78, 303. 

Diastase, Reaktion 75, 141. — Wirkung hei Zuckerfiitterungshonigen 75, 432. 
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Diastasewirkung, polarimetrische Bestimmung 71, 351. 

Diastatische Kraft des Malzes, Bestimmung 72, 453. — Von Malzextrakten, 
Verhaltnis zur Verzuckerungszeit 73, 473. 

Diazoaminobenzol, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Diazobenzolchlorid, Nachweis 65, 253. 

Diazoreagens 68, 300. 

Diazoschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdiure 75, 107. 

Diazotierungsmethode zur Bestimmung der Phenole 78, 230. 

Dibenzylather, Verwendung fiir kryoskopische Bestimmungen 80, 364. 

Dibrenzcatechin-Ferrisaure 66, 1. 

Dibromanthracen, elektrolytische Brombestimmung 76, 413, 414. 

Dibromisatin, elektrolytische Brombestimmung 76, 414. 

Dibromurethan, Nachweis 65, 250. 

Dicalciumphosphat, Verhalten zu Citronensiurelésungen von verschiedenem 
Ammoniakgehalt 69, 107. 

2,6-Dichlorphenol-Indophenol als Reduktionsindikator bei Lebensmittelunter- 
suchungen 78, 315. 

3,5-Dichlor-Phenylarsinséure, Bestimmung von Arsen und Chlor 63, 22. 

Dichlorylbenzolsulfamid-p-carbonsaures Natrium, Nachweis 65, 251. 

Dichromat, Bestimmung, neben Permanganat 64, 228; neben Permanganat 
und Chromisalz 64, 229. : 

Dichte, Bestimmung 62, 462; 74, 206; 80, 366; von Fliissigkeiten 73, 300; 74, 
207; kleiner Fliissigkeitsmengen 74, 208; geschmolzener Salze 74, 208; von 
Gasen 74, 208; 1%iger und gesattigter Lésungen einer Reihe von Salzen 
73,, 33. 

Dichtespindein, Unverinderlichkeit 74, 120. 

Dichtigkeitspriifung von Anstrichen 69, 56. 

Dichtungsmittel fiir Glas gegen Metall 79, 293. 

Dickertsche Lésung zur Oxydation des Schwefels 76, 126. 

Dicyandiamid, Nachweis 74, 259. — Bestimmung 74, 263. 

Dicyandiamidin, Nachweis 74, 259. 

Differentialcalorimeter 79, 462. 

Differential-Capillar-Elektrometer 72, 379. 

Differentialebullioskop 80, 360. 

Differential-Elektro-Titration 68, 253. 

Differentialluftthermometer 74, 118. 

Differentialspektroskop 78, 303. 

Differenzjodzahl (D. J.Z.) Margosches, Bestimmung 72, 67. 

Diffraktionsapparat 74, 194. 

Diffusimetrie 78, 303. 

Diffusion, mikrochemische Methoden der Bestimmung 75, 400. 

Diffusionsapparat nach Bunsen 67, 109. 

Diffusionsvorgange, nephelometrische Beobachtung 75, 401. 

Digitalin, Fallung mit Silicowolframsiure und Phosphormolybdansaure 76, 315. 

Diimid, Zerfall 78, 34. 

Dijodfluoresceinnatrium als Indikator bei der Halogenidtitration nach Fa - 
jans 70, 370. 

Dijodphenoljod, Nachweis 65, 248. 

Dilatometrische Methode bei kinetischen Untersuchungen 80, 370. 

p-Dimethylamido-azobenzol-m-carbonsdure als Indikator 78, 53. 

p-Dimethylamido-azobenzol-m-sulfosdure als Indikator 78, 53. _ 

p-Dimethylamidobenzaldehyd-Diphenylaminpapier zum Nachweis von Phosgen 
79, 183. 

Dimethylaminoazobenzol (Dimethylgelb), Dissoziationskonstante 65, 219. — 
Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Flissig- 
keiten 76, 364. : 

Dimethylaminobenzaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 266. 

p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin, Darstellung 74, 385. 
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Dimethylgelb, Uber die Dissoziationskonstante 65, 219. : : 

Dimethylglyoxim, Reaktion auf Ferro-Ion 71, 189. — Nachweis von Fisen, 
Kupfer und Nickel 78, 423.— Anwendung zur Nickelbestimmung 79, 401. — 
Darstellung des Natriumsalzes 79, 401. mi: : 

Dimethylhydroresorcin zum qualitativen Nachweis des Vanillins und Pipe- 
ronals in Zuckerlésungen 71, 209. 4 

Dimethyl-para-phenylen-diamin-hydrochlorid zur Bestimmung des freien Chlors 
77, 378 : 

Dimethylpyron, kryoskopische Untersuchung der Saureadditionsverbindungen 
74, 355. i oer ; 

m-Dinitrobenzol, Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Geimisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. a ; : ; 

o-Dinitrobenzol, Lislichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. eo ot ae , 

p-Dinitrobenzol, Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. 

3,5-Dinitrobenzoylchlorid als Reagens auf Alkohole 72, 389. 

2,4-Dinitrophenol, Bestimmung 78, 227. 

2,4-Dinitrophenylhydrazin als Reagens auf Aldehyde und Ketone 71, 211. — 
Herstellung 71, 212. 

2,4-Dinitrosoresorcin zum Nachweis von Eisen 67, 459. 

Dionin, Nachweis 76, 314. 

Dioxan als Lésungsmittel 73, 417. — Zur Trennung des Lithiums von Kalium 
und Natrium 80, 430. 

Dipeptide, Bestimmung des Stickstoffs 76, 237. 

Diphenylather, Verwendung als Lésungsmittel bei kryoskopischen Bestimm- 
ungen 74, 354. 

Diphenylamin, Reaktion zum Nachweis eines Wasserzusatzes im Wein 73, 
109. — Reagens auf Zink 74, 214. — Verwendung, bei der Titration des 
Kisens mit Bichromat 69, 134; als Indikator bei der Bichromattitration 71, 
75; als Oxydations-Reduktionsindikator 73, 212; bei der indirekten Kobalt- 
titration 79, 145; als reversibler oxydimetrischer Indikator 77, 112. — Lés- 
lichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 
76, 364. 

Diphenylaminreaktion 68, 311. 

Diphenylbenzidin, Reagens auf Zink 74, 214. 

Diphenylcarbazid, als qualitatives Reagens auf Metalle 65, 427. — Zum Nach- 
weis, des Magnesiums, insbesondere in Gesteinsproben 72, 113; 74, 398; von 
Molybdaten 74, 390. — Bildung von Innerkomplexsalzen 72, 113. — Ver- 
wendung als Indikator 77, 344.— Darstellung 77, 344. Oxydation 77, 346. 

Diphenyl-carbazon, Verwendung als Indikator 77, 344. — Darstellung 77, 344. 

Diphenylharnstoff, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Diphenylthiocarbazon, Verwendbarkeit seiner Metallverbindungen fiir die 
chemische Analyse 71, 465. 7 

Diphosphatomanganisdure, Bildung aus Manganiphosphat 68, 451. 

Diphospho-Glycerinséure, Vorkommen im Blut 78, 94. 

p-Dipropylamido-azobenzol-o-carbonsaure als Indikator 78, 54. 

yy -Dipyridyl, Titration mit Chromochloridlésung 73, 223. 

Direktorange R (J), Aufbau, Farbung in alkalischer Lésung fiir sich und in 
Gegenwart von Magnesium 76, 355. 

Direktschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 107. 

Disaccharide, Bestimmung neben Monosacchariden 76, 23. 

Disperse Systeme, Tyndallmeter zur Untersuchung 79, 53. 

Dispersitatsgrad kolloidaler Losungen, Bestimmung mit dem Nephelelektro- 
meter 79, 54. 

Dispersoidanalyse 76, 283. 

Dissoziationskonstanten, der schwachen Basen und ihre Titration nach der 
Leitfahigkeitsmethode 75, 128; der Essigsiure zur Berechnung der Wasser- 
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stoff-Ionenkenzentration des Puffergemischs 80, 168; der Ameisensiiure 80, 
171; der Weinsaiure 80, 175, 177; von Indikatoren 78, 59. 

Dissoziationsspektren 76, 271; im sichtbaren Gebiet und Ultraviolett 76, 271. 

Diuretin, Bestimmung des Theobromins 80, 239. 

Dorrobst, Bestimmung der gesamtschwefligen Siiure 78, 462. 

Dokumente, verkohlte, Untersuchung 67, 317. 

Dolomit, Untersuchung und Beurteilung 67, 236. — Unterscheidung von 
Magnesit 75, 426. — Bindung der Magnesiumcarbonat-Molekiile 72, 115. — 
Zusammensetzung 74, 399. 

Donovans Lésung 70, 149. 

Doppelbrechung 77, 138. 

Doppelsalze, Untersuchung 80, 62. 

Dornbiegeprobe zur Priifung von Nitrocelluloselacken 73, 475. 

Dorschfleisch in Scheiben, Unterscheidung von Riaucherlachs 63, 470. 

Dosenerbsen, gegriinte, Nachweis von Zink 70, 96. 

Dosenwiirste, Beurteilung auf Grund der Federschen Verhaltniszahi 73, 103. 
— Mecklenburgische, statistische Angaben 76, 472. 

Doublé, Untersuchungsmethoden 70, 462. 

Drachenblut, Verhalten bei der Coniferyl-Reaktion 69, 116. 

Drahte, sehr feine, Herstellung 74, 205. 

Dreifiisse, Ersatz 67, 38. 

Dritte Analysengruppe, Trennung 70, 472. 

Drogen, Bestimmung der Atherischen Ole 69, 474; 74, 365: 78, 93; alkaloid- 
haltige, Gehaltsbestimmung 68, 76. — Untersuchung 78, 92. — Veraschung 
69, 477. 

Drogenausziige, spezifisches Gewicht 78, 92. 

Druckfarben, Arsengehalt 73, 320. 

Druckluft mifiger Starke, Herstellung 76, 151. 

Druckmessung von Gasen 68, 241. 

Druckvariator fiir Gase 79, 393. 

Drusen6l, Laurinséuregehalt 79, 67. 

Diingebediirfnis des Bodens, Abhingigkeit vom Molekularverhiltnis 80, 460. 

Diingemittel, Untersuchung und Beurteilung 66, 298; 77, 312. — Bestimmung, 
des Stickstoffs 68, 73; 77, 313; von Kali 72, 468. 

Diinnbier, Anwendung des Zeissischen Eintauchrefraktometers bei der 
Untersuchung 72, 458. 

Dulcin, Nachweis, im Bier 72, 460; neben Saccharin 72, 287. — Quantitative 
Bestimmung 69, 413. — Untersuchung 72, 286. 

Dunkelfeldbeleuchtung fiir Rohmaterialvergleiche und die Bewertung ein- 
zelner Kautschukfiillstoffe 74, 195. 

Duodenalfliissigkeit, colorimetrische Bestimmung der gallensauren Salze 79, 80. 

Duraluminium, Analysenverfahren 76, 468.— Oxydische Kochsalzprobe 72, 162. 

Durax-Glas 69, 54. 

Durchflusscalorimeter 62, 139. 

Dynamit, Wasserbestimmung 80, 44. 

Dynamitglycerin, Wasserbestimmung 80, 291. 

Dynamomaschinen als Energiequelle fiir die Elektroanalyse 75, 409. 

Dysprosium, Atomgewicht 77, 218. 


E. 


Eau de Javelle, Titration 62, 333. 

Eboliblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 108. 

Ebonit, siurefester 69, 57. 

Ebullioskop 80, 360. — Ebullioskop nach Vidal-Kleemann, Verwend- 
barkeit fiir die praktische Alkoholbestimmung 80, 363. — Ungenauigkeit 
73, 110. 

Ebullioskopie 80, 357. ‘ 

Ebullioskopische Konstanten, Beziehungen zu kryoskopischen 80, 364. 

Ebullioskopische Molekulargewichtsbestimmung in Pyridin 80, 363. 
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Echtblau R, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 400. 

Echtgelb, Farbreaktion mit salpetriger Saéure 75, 101, 106. f 

Edelgase, Bestimmung, in Gasgemischen 73, 155; im Kohlendioxyd 78, 341, 
347; im Sauerstoff 78, 348; im Stickstoff 78, 350, 363; in Wasserstoff 78, 401; 
des Wasserstoffs 78, 406. 

Edelgasgemische, Nachweis von Argon, Helium und Neon 73, 160. — Trenn- 
ung durch Gleichstromentladung und interferometrische Bestimmung 73, 
155. — Analyse 73, 153. 

Edelmetall-Doublé, Untersuchung 70, 462. 

Edelmetalle, Nachweis, Bestimmung und Trennung 80, 67.— Bestimmung von 
Silber und unedlen Metaillen 61, 185. — Analyse 78, 468. — Mikroskopische 
Ausmessung 74, 197. 

Edelstahl, Bestimmung, des.Cers 67, 386; des Vanadins 73, 352. 

Edelsteine, synthetische 77, 381. 

Edestin, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. 

Eichung, von Verbrennungscalorimetern 67, 406; von Thermometern 74, 117. 

Eidotter, mit Glycerin konserviert, Analyse 73, 320. 

Eier, Bestimmung, in Nudeln 65, 91; von Lipoiden und Lipoidphosphorsdure 
(Lecithinphosphorsiure) 71, 353; des lose gebundenen Stickstoffs 73, 318; 
der Benzoesiure 73, 107. — Untersuchung 71, 312. — Frischezustand und 
spezifisches Gewicht der Hier 73, 319. 

Eiereiwei8, Bindung von Blausdure 76, 256. 

Eierlikér, Bestimmung der Lecithinphosphorsiure 76, 157. — Untersuchung 
und Beurteilung 72, 212. 

Eiernudeln, Ermittelung des Eiertrockensubstanzgehaltes 71, 353. 

Eierteigwaren, Untersuchung 71, 312. 

Eiertrockensubstanzgehalt, Ermittelung in Eiernudeln 71, 353. 

Eierweinbrand, Untersuchung und Beurteilung 72, 212. 

Eigelb, Nachweis in Margarine 78, 379. — Bestimmung, von Salz 73, 319; von 
Benzoesiure 71, 410; 74, 141; der Borsaure in fliissigem Eigelb 71, 412. 

Eihaute, Prolingehalt 77, 465. 

Eikonserven, Bestimmung der Benzoesdure 73, 107. 

Eindampfen stark salzhaltiger Flissigkeiten 79, 288. 

Einengen im Vakuum, Apparat hierzu 65, 460. 

Einfachbier, Anwendung des Eintauchrefraktometers von Zeiss bei der 
Untersuchung 72, 458. 

Einfadenelektrometer 77, 139. 

Eingemachtes, Bestimmung des Wassers 72, 274. 

Einsatzhartemittel, Untersuchung und Bewertung 74, 424. 

Eintauchrefraktometer, Tabellen 77, 451. 

Eipulver, Untersuchung 71, 312. 

Eisen, Reaktion 79, 355. — Empfindlichkeit der Reaktionen mit Protocatechu- 
siure, Tannin, Ferrocyankalium, Rhodankalium, Ferricyankalium 78, 422. — 
Nachweis 67, 164, 458; 79, 356, 357; mit Thioglykolsdure 73, 362; mit Pyra- 
midon 73, 364; mit der Elektrotiipfelmethode 78, 422; von Ferrieisen 67, 460; 
von Eisensulfiir, Aluminium, Antimon, Zinn, Silicium 78, 221; von Sulfat in 
Hisen(III)-Lésungen 63, 257; geringer Beimengungen 78, 220; neben Chrom 
und Mangan 77, 370; in fliichtigen oder brennbaren Substanzen 73, 360. — 
Nachweis und Bestimmung im Wasser 61, 300.— Nachweis und Bestimmung 
sowie Trennung von anderen Elementen 71, 297; 73, 76, 307, 360; 75, 47; 
76, 371, 463; 77, 62, 300, 366; 78, 75, 132, 218, 305.— Bestimmung 61, 61, 65; 
63, 310; 70, 405; 79, 349, 352; als Kisenoyxd 77, 301; mit o-Oxychinolin 76, 
191; mit organischen Phosphorsdureverbindungen 78, 75; maBanalytische 
62, 74; 68, 369; 71, 75, 297; 78, 446; bromometrische 66, 180; 67, 196; jodo- 
metrische 67, 52; 69, 71; mit Permanganat 69, 127; 73, 404; mit Permanganat 
unter Benutzung von Erioglaucin A (G) und Eriogriin B (G) als Indikatoren 
77, 125; oxydimetrische geringer Mengen nach dem Verfahren von J. Knop 
73, 207; mit Chromchloriir 73, 223; reduktometrische mittels Titantrichlorids 
68, 373, 375, 381; 69, 72; 73, 308, 309; mit Cuprochlorid 69, 72; mit Bichromat 
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69, 132; mit Thiosulfat 69, 300; mit Cerisulfat 79, 361; mit Uranosulfat 67, 
272; potentiometrische 76, 56, 376; 78, 110,247; potentiometrische, des Eisens 
und Kupfers nacheinander in metallurgischen Produkten 75, 57; mit Basen 
75, 61; kleiner Mengen mit Bichromat 73, 212; elektrometrische 69, 132, 135; 
im Hamatit 68, 61; elektrometrische, mit Kaliumbichromat 75, 47, 52; mit 


Stannochlorid 75, 51; mit Permanganat 75, 52; mit Bromat 75, 53; mit _ 


Titan(3)sulfat 75, 56; aufeinanderfolgende elektrometrische Titration des 
Urans, Eisens und Vanadins, in einer Liésung 75, 56; Differentialtitration 
von Eisen und Titan 71, 75; colorimetrische 67, 460; 78, 302; elektrolytische 
63, 226; 64, 95; mit Woodscher Legierung als Kathode 79, 120, 132; elek- 
trometrische, neben Mangan 65, 140; radiometrische 77, 144; mikroana- 
lytische 64, 405; 70, 64; 77, 128; kleiner Eisenmengen 62, 368; 67, 462; 68, 
117; des metallischen Eisens und seiner Oxydationsstufen nebeneinander 71, 
300; des Phosphors 75, 423; des Schwefels 65, 367; 68, 397; 75, 423; des 
Siliciums 75, 422; des Mangans 75, 425; des Mangans, nach dem Silbernitrat- 
Persulfatverfahren 72, 401; nach der Chloratmethode 78, 215; von Chrom 
63, 349, 352; neben Kupfer 65, 200; 76, 371; 79, 38, 35; neben Arsen 67, 53; 
neben Kupfer und Arsen 67, 52; 76, 372, 375; neben Antimon 63, 83; neben 
Kupfer und Chromat 76, 375; neben Zink und Kupfer 79, 168; neben Mangan 
64, 238; neben Molybdin 66, 282; neben Titan 76, 280; neben Uran 64, 344; 
neben Vanadium 64, 343; 66, 282; neben Vanadium und Uran 64, 345, 347; 
neben Wismut 65, 268; neben Chrom und Vanadin 76, 56; in Gegenwart von 
Phosphorsaure 80, 351; in Erzen 70, 406; in Eisenerzen und Schlacken 70, 
459; in der Kupolofenschlacke 70, 90; im Pyrit und Kupferkies 76, 375; im 
Glassand 69, 312; des dreiwertigen Eisens in siureunléslichen Silicaten 66, 
401; im Ferrosilicium 78, 307, 308; in Ferrisalzlo6sungen 68, 369; in Platten- 
zink 69, 401; geringer Mengen im Zink 76, 465; in Tinte 78, 79; im Messing 
76, 467; in Wolframlegierungen 62, 366; im Wasser 77, 375; in physiologi- 
schen Fliissigkeiten 74, 474; im Blut 63, 204; 74, 472, 473, 477; im Harn 74, 
472. — Einfluss des Kieselséurehydrosols auf die maBanalytische Bestimm- 
ung 62, 417. — Fallung mit Quecksilberelektrode 75, 249; mit Ammoniak- 
derivaten 78, 132; mit Hexamethylentetramin 78, 133; mit Mercuriammonium- 
chlorid 78, 132; elektroanalytische, aus Oxalatlésung 68, 416, 417. — Hin- 
fluss von Schwefelséiure, Essigsiurekonzentration und Indikator auf die 
Eisen(3)bestimmung 79, 32. — Bestimmung und Trennung von Chrom, Alu- 
minium und Phosphor 75, 1. — Trennung, von Aluminium 66, 390; 80, 192; 
von Aluminium und Mangan 62, 234; von Aluminium, Chrom, Zink und 
Mangan 68, 58; von Aluminium, Chrom, Beryllium, Titan und Zirkon durch 
die Natriumcarbonatmethode 68, 58; von Chrom, mittels der Bariumcarbo- 
natmethode 68, 110; durch Elektrolyse 70, 65; von Mangan 78, 133, 137; von 
Mangan, Zink, Aluminium, Chrom, Nickel, Kobalt 61, 61; von Mangan, Zink, 
Nickel und Kobalt. 78, 133; von Mangan, Magnesium und Phosphorsiure 78, 
141; von Calcium 76, 191; von Calcium bei Gegenwart von Magnesium, 
Aluminium und Phosphorsdure 71, 473; von Strontium 76, 191; von Barium 76, 
191; von Magnesium 76, 191; mit Hilfe von o-Oxychinolin von Aluminium, 
Mangan und Erdalkalien 76, 191; von Beryllium 76, 135; von den seltenen 
Erden 66, 390; von Gallium 66, 466; 78, 144; von Kupfer und Nickel 66, 287; 
von Kupfer, Blei, Silber, Quecksilber, Zinn, Wismut, Titan, Zirkon, Cer, Tho- 
rium, Wolfram und Vanadium 61, 62; von Molybdin, Vanadin, Chrom und 
Nickel 73, 305; von Quecksilber 63, 245; 67,147; von Titan 64, 446; 73, 40; von 
Titan und Aluminium 64, 444, 449; von Uran, Titan und Aluminium 64, 451; 
von Vanadin 62,71; von Wolfram 62, 366; von Zink 63, 199; 71,181; von Zink 
und Aluminium 66, 287; von Zink, Nickel, Kobalt und Mangan 66, 81; von 
Zink, Mangan und Nickel 78, 139; von Zirkonium 67, 341; von Arsen 70, 
139; von Phosphorsdure 80, 335; nach der Acetatmethode 80, 335; poten- 
tiometrische, von Kupfer und Zinn 76, 290; von Wismut 76, 291; quali- 
tative Trennung von Chrom und Aluminium 77, 300. — Analyse 75, 422. — 
Reduktion, durch Zinkamalgam 70, 459; durch Silber 70, 453; durch Queck- 
silber 70, 453; durch Zink 70, 455; durch Cadmium 70, 456; durch Kupfer 
70, 458. — Komplexbildung mit Alkalicitrat 73, 230.— Verunreinigung durch 
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Kohlenstoff bei der Elektrolyse aus oxalsaurer Lésung 75, 255. — Gehalt 
des Methyl- und Athylalkohols, sowie der Mineralsdéuren an Hisen 78, 312. 
— Eisengehalt des Blutes 79, 109. — Atomgewicht 63, 443. — Siehe auch 
unter Ferrieisen, Ferri-lon, Ferrisalze, Ferro-Hisen, 
Ferro-lon, Ferrosalze, sowie unter Ferrum reductum und 
unter Roheisen. 

Eisenammoniakat 68, 243. 

Eisenammoniumalaun als Standardsubstanz 70, 143. 

Eisencarbonyl, Bestimmung 78, 309. — Bildung 78, 309, 310. — Stérung der 
Methanolsynthese 78, 309. — Absorption, aus Gasen 78, 309; durch aktive 
Kohle 78, 310, 311, 312; durch Pyridin 78, 311; durch Schwefelsdure 78, 309, 
311, 312. 

Eisenchlorid, Titration mit Natriumthiosulfat 63, 141. — Eisenchloridmafana- 
lyse 63, 140. — Verwendung zur Zinntitration mit Indigocarmin 70, 55. — 
Verwendung als Oxydationsmittel in der Oxydimetrie 66, 278. 

Eisencyanide, komplexe, Cyanbestimmung 67, 314. 

Eisenerze, Bestimmung, des Eisens 70, 406, 459; des Mangans 71, 132; von 
Titan 65, 367, 369. 

Eisenhiittentechnische Stoffe, Beitrage zur Untersuchung 62, 70. 

Eisenhydroxyd, leicht filtrierbares, Fallung 63, 252. Trennung, von Mangan 
in Gegenwart von grésseren Mengen von Bariumphosphat 77, 369; von 
Strontiumphosphat 77, 369.— Wasserstoff-Ionen-Konzentration bei der Fall- 
ung 76, 136. 

Eisenindustrie, Analyse ihrer Erzeugnisse 78, 218. 

Eisenlegierungen, Nachweis von geringen Mengen von Mangan 77, 371. — 
Eisenlegierungen mit Chrom, Nickel, Mangan, Wolfram und Silicium, Unter- 
suchung 78, 221. — Technische LKisenlegierungen, Bestimmung grosser 
Mengen Mangan 68, 433; des Titangehaltes 73, 40. — Aufschluss, mit Na- 
triumsuperoxyd 78, 222; mit Kénigswasser 78, 223. 

Eisenoxyd, Reaktion 73, 361. — Bestimmung im Elisenvitriol 66, 416. — 
Trennung, von Magnesiumoxyd nach der Nitratmethode 68, 57; von kleinen 
Goldmengen 73, 428. — Gehalt an geringen Mengen Eisenoxydul 75, 48. —- 
Gegliihtes Eisenoxyd, Aufloésung 77, 302. — Siehe auch unter Ferri-Ion. 

Eisenoxydul, Bestimmung, in unloslichen Silicaten 67, 197; in Silicatgesteinen 
73, 81. — Siehe auch unter Ferro-Ion. 

Eisenpulver und Kupferoxydpulver, bei der Kjeldahlisation 68, 212; bei 
der Stickstoffbestimmung in Salpeter 68, 216. ; 

rah ee ie ante Verblassen 73, 309; Beeintraichtigung durch Wismut 
76, K : 

Eisen(II)salze siche Ferrisalze. 

Eisensalzlésung, Bestimmung der freien Siure 73, 51. 

Eisenschalen, Anwendung bei der Analyse 67, 37. 


Eisensulfid, gefilltes, Zusammensetzung und Verhalten 72, 32. — Mitausfallen | 


beim Kupfersulfid 73, 162. — Uberfiihrung in Eisenoxyd 75, 8. 
Eisensulfiir, Nachweis im Eisen 78, 221. 
Eisenvanadat, Bestimmung 61, 252. 
Eisenvitriol, Bestimmung des Eisenoxyds 66, 416. 
Eisessig, Gehaltsbestimmung 77, 221. — Analyse 77, 222. 
Eisschwarz, Farbreaktion mit salpetriger Saiure 75, 109. 


Eiwei8B, Nachweis 61, 205, 208. — Bestimmung 80, 125; des Formaldehyds 76, | 
255; von Histidin 61, 138; von Histamin 61, 140; des Nichtaminostickstoffs | 
in den Produkten der EiweiSspaltung 61, 207; nephelometrische, kleinster | 
Mengen 79, 58.— Bindung von Blausiure 76, 255.— Quantitative Beziehung - 


zu Formaldehyd 76, 255. — Gehalt des Blutes an Eiweif 79, 109. 

EiweiBgehalt des Blutes 79, 109. 

EiweiB®kérper, Bestimmung 72, 441; von Tyrosin 61, 143; Mikrobestimmung 
63, 76. — Fallung durch Essigester 61, 208. — Verbrennung 74, 60. — 
eo eonuae Zerlegung 77, 475; 80, 126. — Einfluss auf Azoindikatoren 

» 58. 
EiweiBreaktionen der verschiedenen Metaphosphate 73, 411. 
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ce rene Analyse 77, 462. — Native Eiweifstoffe, amphoterer Charakter 

E 

EiweifBsubstanzen, Stickstoffbestimmung 70, 427. 

Eladostearinsaure, Aufbau und Verhalten zu Rhodan 70, 83. 

Elastin, Prolingehalt 77, 465. 

Elektrische Laboratoriumsé6fen ,77, 55. 

Elektrische Leitfahigkeit. Bestimmung der Leitfihigkeit, von Wasser 61, 86; _ 
der Milch 75, 69, 129; von Elektrolyten bei Temperaturen bis 1600° 75, 124. 

Elektrische Reduktions-Oxydations-Potentiale, Bestimmung und Anwendung 
in der Lebensmittelchemie 73, 431. 

Elektrischer Muffelofen 66, 373. 

‘Se ga Ofen, mit Innenwicklung 66, 372; fiir Mikroelementaranalyse 

, ov. 

Elektrischer Stromschliissel 79, 139. 

Elektrischer Tiegelofen 66, 372. 

Elektroanalyse 75, 244. — Bestimmung, von Kupfer 63, 218; von Nickel 63, 
219; von Antimon 63, 220; von Zinn 63, 223; von Blei und Mangan 63, 225; 
von Hisen 63, 226; von Zink 63, 226. — Trennung des Silbers von Kupfer 
63, 227. — Ersatz von Platin durch Borchers - Metall 63, 209. — Elektro- 
analyse mit niedrigschmelzender Kathode 72, 225. 

Elektroanalytisches Arbeitsprinzip, neues 72, 225. 

Elektrochemie 76, 225. 

. Elektroden fiir die Elektroanalyse 67, 357; 75, 248. — Bei Acidititsbestimm- 
ungen und Titrationen von Siuren und Basen 80, 205; bei elektrolytischen 
Bleibestimungen 80, 451. — Platinierte Elektroden, Aufnahme von Wasser- 
stoffgas. 79, 141.— Mikroelektrode aus einer Glascapillare mit Iridiumspiegel 
76, 230. 

Elektrodenbiirette 79, 8. 

Elektrodensysteme, bimetallische fiir potentiometrische Titrationen 76, 53. 

Elektrodialyse 71, 396; 77, 148. 

Elektrolyse 76, 225. — Mit Woodscher Legierung als Kathode 79, 113, 115. 

Elektrolysierapparat 79, 205. 

Elektrolytaustausch durch Adsorptionsverdringung 78, 297. 

Elektrolytbewegung. Vorrichtung zum Bewegen des Elektrolyten 68, 424. 

Elektrolyte, Bestimmung, von Gold 61, 183; der Leitfahigkeit 75, 120. — Leit- 
fahigkeit bei Temperaturen bis 1600° 75, 124. — Léslichkeit und Adsorption 
76, 362. — Lésungs- und Verdiinnungswdrmen einiger starker Elektrolyte 
76, 283. — Adsorption durch Kohle 78, 299. — Konzentrierte, Schaitzung 
des Sulfatgehaltes 79, 415. 

Elektrolyteisen nach A. Classen, Kohlenstoffgehalt 70, 238. — Darstellung 
ohne organischen Elektrolyten 70, 239. — Verwendung zur Titerstellung 
von Kaliumpermanganat 70, 235. — Als Reduktor 77, 1. 

Elektrolytische Apparate 67, 356. 

Elektrolytische Ionentheorie 75, 123. 

Elektrolytnickel, Untersuchung mittels X-Strahlen 73, 74. 

Elektrometrie 79, 137; 80, 203. 

Elektrometrische Titration 79, 143; in Wasserstoffatmosphare 79, 145; mit bi- 
metallischem Elektrodensystem 75, 56; unter Anwendung von Titantri- 
chlorid bei Erzanalysen 68, 60. — Verwendung der Radioempfingerrohre 
67, 413. — Einfache Vorrichtung zu ihrer Durchfiihrung 77, 280. 

Elektrometrischer Analysengang 79, 138. 

Elektron, oxydische Kochsalzprobe 72, 162. 

Elektronenladung, Bestimmung 74, 207. F 

Elektronenrohre, fiir elektrometrische Bestimmungen 80, 210; fiir potentio- 
metrische Titrationen 80, 211. 

Elektronenréhrenapparatur 80, 212. 

Elektro-Schnellanalysenriihrer 75, 250. 

Elektrotitration von Nitrit mit Permanganat 79, 360. 

Elektrotiipfelmethode 78, 418. 

Elektro-Ultrafiltration 71, 396. 
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Elektrovolumetrische Methoden, Bestimmung des Bleis 68, 62. : 

Elementaranalyse 74, 56. — Organische, durch Mikroanalyse 61, 305; mit Cer- 
oxyd als Sauerstoffiibertriger 61, 476; auf nassem Wege 76, 295; organi- 
scher Stoffe auf nassem Wege 66, 272; maBanalytische Bestimmung des 
Kohlenstoffs und Wasserstoffs 66, 305. — Fehlerquellen 74, 62. — Kataly- 
sator 74, 60. — Vanadinoxyde als Katalysatoren 80, 241. — Apparat zur 
maBanalytischen Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffis 66, 305. 

Elemente, Schnellbestimmung nach dem Ausfillen nach den Vorschriften 
klassischer Methoden 77, 352. — Fliichtige Elemente, Untersuchung der Lét- 
rohrbeschlage 79, 401. 

Elemiharz, Coniferyl-Reaktion 69, 115. 

Ellagtannin, Nachweis 78, 234. 

Email, Untersuchung 73, 375.— Antimonhaltige Emails, Untersuchung 76, 393. 

Emetin, Bestimmung in Radix Ipecacuanhae, zusammen mit Cephaelin und 
Psychotrin 68, 77. — Leitfahigkeitstitration 75, 131. 

Emmissionsspektralanalyse, quantitative Emmissionsspektralanalyse 76, 260, 
335; 77, 213; eine absolute Methode zur Ausfiihrung 76, 272. 

Emissionsspektren zur quantitativen Analyse 68, 355. 

Empfindlichkeit chemischer Farbreaktionen 78, 418. 

Endlaugen, Bestimmung von Brom 72, 328. 

Endpunktsdifferenz durch falsche Wahl des Umschlagspunktes 80, 327. 

Enole, Bromadditionsvermégen 70, 78. 

Enol-Kupfer-Salze, Bestimmung des Kupfers 75, 229. 

Enterohamatoporphyrin 79, 108. ; ; 

Entfarbungskohle, Untersuchung 68, 479. — Wertbestimmung mit Jod 78, 300. 
— Bewertung 76, 362. — Ermittelung der Wirksamkeit 75, 405. - 

Entflammungspunkterh6hung, Ermittelung zur Bestimmung des Molekularge- 
wichtes von Substanzen in alkoholischer Lésung 73, 420. 

Enzianbranntweine, Bestimmung, des Gehaltes an atherischen Olen 77, 71; 
des Methylalkohols 79, 236. 

Enzymatische Hydrolyse 74, 470. 

Enzyme, Untersuchungen 76, 316. — Proteolytische Enzyme des Mehles 71, 
352. — Methoden und Ergebnisse der Enzymforschung 76, 316. 

she amr eeleare als Indikator bei.der Halogenid-Titration nach Fajans 70, 

70, 2 

Ephedrin, Nachweis 79, 72. 

Epihydrinaldehyd, spektroskopischer Nachweis 80, 394. — Isolierung 80, 394. 
— Darstellung 80, 394. 

Erbium, Atomgewicht 77, 218. — Bestimmung des Atomgewichtes 77, 220. 

Erbsen, nachgemachte konservierte, Nachweis 78, 380. 

Erbsenkonserven, Untersuchung 71, 414. 

Erdalkalicarbonate, Loéslichkeit 76, 365. 

Erdalkalien, thermometrische Titration mit Ammonoxalat 76, 422. — Trenn- 
ung 67, 296; von Arsen 71, 82; von Aluminium 71, 122; von Zink 71, 122; 
mit Hilfe von o-Oxychinolin, von Eisen 76, 191; von Mangan 76, 191. — 
Léslichkeit der Perchlorate in Alkohol 78, 81. 

Erdalkalimetalle, Abscheidung aus wasserfreiem Pyridin 65, 145. 

Erdalkali-Orthophosphate, Darstellung und Higenschaften 77, 91. 

Erdalkalipolysulfidlésung, Bestimmung des Sulfid-, Polysulfid- und Thiosulfat- 
schwefels 65, 352. ; 

Erdalkali-Pyrophosphate, Darstellung und Eigenschaften 77, 91. 

Erdbeeren, Untersuchung auf Weinsaure 72, 285. 

ee ee ros otalt 75, 473. 
rden, seltene, elektrometrische Titration 65, 145. — Bestimmune. v 
65, 328; des Atomgewichtes nach der Sulfatmethode 76, 187. = perce 
63, 256; 67, 113; 70, 66; von Uran und Thor in Pechblenden 64, 400. — Elek- 
trolyse der Lésungen 67, 364. — Spektroskopie 76, 272. : 

Erdmetalle, Abscheidung aus wasserfreiem Pyridin 65, 145. 

Erdnuss-Schokolade, Beurteilung 74, 69. 

Erd6él, Untersuchung 77, 380. 
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Erdsauren, Trennung, grosser Mengen von kleinen Mengen Wolframsdure 75 
202; kleiner Mengen von grossen Mengen Wolframsiiure 75, 204. 

Ergosterin, Farbenreaktion 78, 381. 

Erhitzungsmikroskop zur Beobachtung des Schwel- und Kokungsvorganges 
an kleinsten Mengen fester Brennstoffe 76, 221. 

Eriochromazurol B conc. (G), Farbreaktion mit Aluminium 76, 439. : 

Eriochromcyanin R conc. (G), Farbreaktion mit Aluminium 76, 439. — Kon- 
stitution 76, 439. : 

Erioglaucin A (G), als Indikator 77, 114; als Indikator bei der Permanganat- 
titration von Eisen 77, 125. 

Eriogriin B (G), als Indikator 77, 115; als Indikator bei der Permanganat- 
titration von Eisen 77, 125. 

Ernahrungslehre, praktische 77, 380. 

Erstarrungsdauer von Paraffinen, Apparat zur Bestimmung 78, 154. 

Erstarrungspunkte, von organischen Fliissigkeiten 74,117; von Fetten 78, 476; 
von Gelatinelésungen 79, 320. 

Erucasadure, Bestimmung zur Ermittlung der Riibélmenge 79, 312. 

Erweichungspunkt plastischer organischer Massen 79, 413. 

Erythrit, mikrochemischer Nachweis 78, 153. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. — Zur Oxy- 
dation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 

Erythrosin, Trennung und Identifizierung 77, 305. 

Erze, Analyse 65, 367. — Priifung auf Wolfram 77, 268. — Bestimmung, von 
Alkalien 71, 45; von Titan 65, 367; von Mangan 77, 457; von Ferro- und 
Ferri-Eisen 68, 61; von Zink 61, 186; 66, 99; von Blei 61, 188; 65, 424; von 
Quecksilber 62, 480; von Wismut 65, 269, 271; 70, 300; von Molybdin 74, 
129; von Wolfram 63, 4388; von Fluor 62, 293; von Schwefel 72, 81. — Auf- 
schluss im Chlorstrom 79, 217. — Probenahme 72, 88. 

Essig, Quecksilbernachweis 68, 123. — Extraktbestimmung 68, 124. — Unter- 
suchung 68, 123. — Gehalt an reduzierenden Substanzen 68, 124. 

Essigessenz-Essig, Unterscheidung von Garungsessig 68, 126. 

Essigester siehe unter Athylacetat. 

Essigsdure. Analyse 77, 221. — Synthetische Essigsdure, analytische Priifung 
68, 123; Quecksilbernachweis 68, 123. — Bestimmung 77, 227; neben Butter- 
und Propionsiure 77, 226; neben Ameisensdure 78, 125; von Propionsdure 
77, 225; kleiner Mengen von Essigséureanhydrid 77, 228; kleinster Mengen 
in Luft bei Gegenwart von Kohlendioxyd 80, 142; in Acetaten 64, 359; in 
Essigsiureanhydrid 77, 227. — Bestimmung und Trennung von Wein.-, 
Apfel-, Milch- und Bernsteinsiure im Weine 66, 248. — Teilungskonstante 
zwischen Ather und Wasser 69, 99.— Beziehung zwischen Erstarrungspunkt 
und Gehalt 77, 222. — Gefrierpunkte und spezifische Gewichte bei verschie- 
denen Konzentrationen 77, 223. — Dissoziationskonstante 80, 168. — Oxy- 
dation durch verschiedene Metallchromate, verglichen mit der Oxydation 
durch Silberbichromat bei der Bestimmung von Kohlenstoff nach der Silber- 
Chromschwefelsiure-Methode 77, 224. — Einfluss auf die jodometrische 
Eisen(3)-Titration 79, 28, 31, 32. 

Essigsdureanhydrid, Bestimmung 63, 59; 77, 227; von Essigsdure 77, 227, von 
Verunreinigungen 77, 226; kleiner Mengen in Kssigsiure 77, 228. — Analyse 
64, 359; 68, 426; 77, 221, 227, 228. — Einwirkung auf Triglyceride 70, 365. 

Essigsdure-Homologe, Chromatoxydation 77, 222. 

Essigsaure Tonerde siche Aluminiumacetat. — : 

Ester, Bestimmung, in atherischen Olen 62, 245; im Trinkbranntwein 77, 309. 

Esterifizierungsmethode zur Bestimmung und Trennung der salpetrigen Sdure 
79, 358. 

Esterzahl des Perubalsams 76, 314. 

Eucain, mikrochemische Reaktionen 61, 365. ; . 

Eucalyptol, Bestimmung, in atherischen Olen 61, 429; im Eucalyptusé] 74, 429. 

Eucalyptuséle, Bestimmung des Cineols (Eucalyptols) 62, 408, 409; 74, 429. — 
Priifung 62, 408. 
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Eutektisches Gemisch von Methyl-, Athyl- und i-Butyloxaminsdureester, Be- 
stimmung der Zusammensetzung 64, 96. 

Exsiccator nach Scheibler, Schutzring 73, 462. 

Exsudate, Bestimmung des Natriums 69, 64, 66. — Siehe auch unter Kér- 
perflissigkeiten. 

Extinctionsmesser von W. J. Moll 76, 454. 

Extractum Colae fluidum, Kaffeinbestimmung 78. 160. ; ¥ 

Extrakt, Bestimmung, im Essig 68, 124; im Weinessig 72, 333; in Reis und 
Mais 72, 456; in Bier aus dem Destillationsriickstand 72, 458; in Drogen 
78, 92. 

Extraktgehalt von Wiirzen, Anderung bei der Ermittelung durch den Eintritt 
Bayerns in die Biersteuergemeinschaft 72, 451. — Berechnung nach Win- 
disch bei Gegenwart unléslicher Stoffe 68, 68. 

Extraktion, von Kohlen 64, 123; von Fliissigkeiten 79, 286; unter Wagung 

- des Riickstandes 72, 20. 

Extraktionsapparate 61, 469; 62, 141; 65, 61, 412, 416, 417; 68, 367; 77, 48, 148; 
78, 94; 79, 396, 398; fiir feste Stoffe bei erhéhter Temperatur 68, 367; fiir 
Fliissigkeiten mit einem spezifisch schwereren Lésungsmittel 68, 368. 

Extraktionsaufsatz 65, 415. 

Extraktionsmittel zur Trennung von Benzin und Benzol 80, 76. 

Extraktionsverfahren zum Ausziehen geléster Stoffe aus Fliissigkeiten 68, 368. 

Extraktschwund, Berechnung in der Malzerei 72, 449. 


|i 


Faces, Fettbestimmung 75, 160. 

Fakale Verunreinigungen, Nachweis im Wasser 73, 172. 

Fallungen, analytische, bei extremer Verdiinnung 66, 470; bei extremen Kon- 
zentrationen 73, 271; 74, 191. — Fraktionierte Fallungen 69, 293. — Indu- 
zierte Fallungen 73, 162. 

Fallungsfiltergefass 69, 321, 336. 

Fallungsgefass 78, 334. 

FallungsmaBanalyse, hydrolytische 63, 458; 64, 230. 

Fallungsreaktionen in nichtwidssrigen Lésungen 71, 467. 

Farberei, Anwendung des Polarisationsmikroskops 74, 193. 

Fahlerz, Schwefelbestimmung 63, 15. 

Faktis, Bestimmung im Kautschuk 63, 265. 

Fallgeschwindigkeit von Tropfen zur Dichtebestimmung von Flissigkeiten 


74, 207. 

Farbbader der Schwefelfarbstoffe, Bestimmung des Natriumsulfids 70, 86. 

Farbe von opalisierenden und triiben Wiirzen, Bestimmung 72, 453. 

Farben, Bestimmung der Liésungsmittel 76, 368. 

Farbfilter 74, 194. 

Farbreaktionen auf trockenem Wege 74, 212. — Der Kationen mit Natrium- 
alizarinsulfonat. 79, 354. — Der Kohlenhydrate 80, 229. — Als mikro- 
chemische Arbeitsmethoden_ 63, 407. — Mikrochemische, des Schwefels 77, 283 

Farbstarke, Bestimmung in Farbstofflésungen 79, 414. ate 

Farbstoffe, Reaktionen mit salpetriger Sdiure 75, 92; 77, 308. — Nachweis, in 
ae ae a eas oe se im oe 68, 198. — Analytische Bestimm- 
ung in Flotten _— tische Anisotropi — j 

= Farbstoffe, Untersuchung 77, 480. ed ae ee 
arbstoffindikatoren, Priifung durch spektrophotometrische M 
— Einfluss von Alkohol auf die Empfindlichkeit 78, 495. ee 

Farbstofflésungen, Bestimmung, der Teilchengrésse 75, 400; der Farbstirke 
19 i Oe ade Pieces! der elektrischen Ladung 

en 76, - — Organische Farbstofflé i 
Sauregrades oder Aleivechalics 78, 462. een aimee 

Farbtiefe, brauner Lisungen 78, 301; von Harzen, Lacken und Olen 79, 229 
— Apparat zu ihrer Bestimmung 79, 230. : 5 

Farbumschlag der Indikatoren 78, 57. 
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Farbumschlagpriifer, automatischer 77, 61. 

Farbzahl von Harzen, Lacken und Olen 79, 230. 

Farnwurzelextrakt, chemische Bewertung 80, 476. 

Faser, Isolierung und Bestimmung in wasserdichten Geweben 62, 242. 

Federsche Verhaltniszahl zum Nachweis eines Wasserzusatzes zu Fleisch- 
und Wurstwaren 73, 95. —,, 

ea ee des méglichen Fehlers bei volumetrischen Bestimmungen 

, ‘ 

Fehlerquellen acidimetrischer und alkalimetrischer Titration 78, 454. 

Fehliingsche Lésung, Reduktion, durch Maltoselésung 76, 5; durch Ge- 
mische von Glucose und Maltose 76, 18. 

Feigls Hypothese von der Bildung der Sulfide 69, 293. 

Feinbiirette 78, 92. 

Feincarbid, Apparat zur Analyse 67, 158. 

Feldmikroskop 74, 193. 

Felle, Untersuchung 77, 380. 

Ferriacetat, Darstellung 66, 6. 

Ferrichlorid, Titration mit Thiosulfat 66, 119. 

Ferricyanide, Bestimmung 64, 249; 78, 314; mit Titanosulfat 70, 466; jodo- 
metrische 66, 119. — Elektrometrische Titration 65, 142. 

Ferricyan-Ion, Reaktion mit Stanno-Ion 73, 391. 

Ferricyanwasserstoffsdure, elektrometrische Titration 78, 75. 

Ferrieisen, Nachweis 67, 460. — Bestimmung, mit Titanosulfat 70, 466; 
kleinster Mengen 68, 328. — Trennung von Thallium, Zirkon und Titan 67, 
295. — Reduktion, mit Zink 70, 455; mit Cadmium 70, 456. — Siehe auch 
unter Eisen und unter Ferrisalze. 

Ferri-Ion, Reaktion, mit Stanno-Ion 73, 387; mit Alloxantin 76, 463. — Nach- 
weis durch die Berlinerblau-Reaktion 75, 165. — Bestimmung, mit Natrium- 
thiosulfat 63, 141; colorimetrische 73, 363. — Mikroanalytische Titration 73, 
214. — Adsorption durch Papier 76, 360. — Siehe auch unter Eisen. 

Ferrijodid, Jodbestimmung 67, 47. 

Ferrimetrie 69, 302. 

Ferrirhodanid-Reaktion 77, 40. 

Ferrisalze, jodometrische Bestimmung 68, 371; 70, 214; 79, 26; Einfluss eines 
Kupferzusatzes auf die jodometrische Bestimmung 70, 221; potentiometrische 
Titration allein und neben Cuprisalzen, auch bei Gegenwart von Antimon 
68, 378. — ReduktionsmaBanalyse 68, 372. — Fallung durch Ammonium- 
sulfid 77, 303. — Umsetzung mit Cuprosalz 70, 409. — Reduktion, durch 
schweflige Siure 71, 299; durch Alkalirhodanid 73, 309.— Siehe auch unter 
Kisen. 

Ferrisalzl6sungen, Reduktion durch metallisches Quecksilber 70, 453. 

Ferrisulfatlésungen, Reduktion 70, 452. 

Ferrisulfid, Bemerkungen iiber die Zusammensetzung und das Verhalten 
74, 393. 

Ferrochrom, Chrombestimmung 63, 355, 413; 68, 96. 

Ferrocyanide, Bestimmung 61, 337, 370; 62, 151; 64, 249, 253; 77, 164; 78, 312, 
313; mit Permanganat 73, 436; jodometrische 66, 119; potentiometrische mit 
Kaliumbromat 73, 233; durch Leitfihigkeitstitration 61, 232; neben Cyan- 
verbindungen und Halogeniden 67, 14; in Gasreinigungsmasse 62, 150. — 
Analyse 62, 149. 

Ferrocyan-Ion, titrimetrische Bestimmung nach Fajans 75, 67. 

Ferrocyankalium sieche Kaliumferrocyanid. 

Ferrocyannatrium siche Natriumferrocyanid. 

Ferrocyanwasserstoffsdure, jodometische Bestimmung 67, 58; neben Cyan- und 
Rhodanwasserstoff 67, 59. — Manganometrische Bestimmung 77, 111. — 
Permanganattitration bei Gegenwart von Chlorwasserstoffsdure 77, 120. — 
Elektrometrische Titration 61, 398. 

Ferrodithionat, Zersetzung 71, 300. 

Ferro-Eisen, Reaktion mit Dimethylglyoxim 71, 189. — Bestimmung 63, 461; 
kleinster Mengen 68, 328; neben Ferri-Eisen und metallischem Eisen 71, 302; 
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in Erzen 68, 61; in Silicaten 73, 76; in Jodeisensirup. -- Siehe auch unter 
Eisen. 

Ferrohydroxyd, Reduktionswirkung 65, 83. 

Ferro-Ion, Nachweis durch die Turnbullsblau-Reaktion 75, 165. — Be- 
stimmung, durch Leitfahigkeitstitration 62, 163; potentiometrische mit 
Kaliumbromat 73, 233. — Trennung von Aluminium- und Phosphat-Ion 80, 
334. — Verwendung zum Nachweis von Nitrit 78, 70. — Siehe auch unter 
Eisen. 

Ferrokakodylat, Bestimmung des Arsens 76, 100. 

Ferrolegierungen, Bestimmung, von Titan 65, 370; des Schwefels 77, 269. 

Ferromangan, elektrometrische Manganbestimmung 68, 61. 

Ferromolybdan, Molybdanbestimmung 66, 51, 54; 80, 109. 

Ferrosalze, Bestimmung 68, 60. 

Ferrosalzliésungen, Bestaindigkeit gegen den Luftsauerstoff 77, 64. — Oxy- 
dation und Fallung 77, 301. 

Ferrosilicium, Bestimmung, von Titan 65, 374; des Siliciums 76, 466. — Ana- 
lyse 78, 305, 306, 307. 

Ferrosulfat, thermometrische Titration mit Kaliumpermanganat 76, 436. 

Ferrosulfatlésungen, Beschleunigung der Oxydation durch den Luftsauerstoft 
und durch Cupri-Jonen 73, 311. 

Ferrosulfatreaktion zum Nachweis von Nitrat und Nitrit 68, 309. 

Ferrotartratreagens 77, 234. 

Ferrotitan, Titanbestimmung und Analyse 65, 369, 371, 373. 

Ferrouran, Uranbestimmung 62, 77. 

Ferrovanadin, Bestimmung, des Vanadins 61, 242; 73, 352; des Mangans 
80, 374. 

Ferroverbindungen, Bestimmung, mit Kaliumjodat 77, 62; in Gesteinen 77, 65; 
in Silicatgesteinen 77, 64. — Siehe auch unter Eisen. 

Ferrowolfram, Wolframbestimmung 62, 313. — Untersuchung 62, 365. 

Ferrum reductum, Eisenbestimmung 71, 307. 

Ferulasdure, Verhalten bei der Coniferyl-Reaktion 69, 118. 

Fette, Nachweis, fremder, in Butterfett 67, 226; von Fluor 71, 367; der Zer- 
setzungsstoffe 77, 345. — Bestimmung, rhodanometrische 70, 77; 75, 467; 
78, 86; des Wassers 80, 33; geringer Mengen Wasser 73, 70; des Unverseif- 
baren 80, 311; des Kolophoniums 61, 131; der Benzoesiure 73, 107; der Ace- 
tylzahl 70, 361; der Bromzahl 68, 155; der Bromzahl und der Sauerstoffzahl 
76, 59; der Bromjodzahl 76, 63; der Halogenzahlen 75, 257, 466; 76, 59; der 
Jodzahl 72, 66; 76, 61; der Jodzahl unter ungiinstigen Versuchsbedingungen 
62, 178; des Spaltungsgrades 79, 312; im Mehl 65, 37; in Milch 64, 292; 67, 
172, 173; 71, 1386, 319; 75, 69, 159; 78, 317; in kondensierter Milch 64, 294; 
71, 152; in saurer Milch 67, 173; in Milchpulvern 71, 154; in Milch- und 
Rahmzuckerwaren 71, 155; in Milch- und Sahnebonbons 74, 146; 77, 233; in 
Rahm 71, 155; in Butter 67, 225, 226, 227, 229, 230; in Kase 71, 156; in 
Casein 77, 469, 470; in technischen Caseinen 78, 155; in frischen Eiern und 
Eipulvern 71, 313; in Margarine 67, 226, 227; in Backwaren 71, 360; im 
Kakao 65, 430; in Kakaoerzeugnissen 79, 150; im Fleisch 75, 157; in Fleisch- 
und Wurstwaren 63, 361; in tierischen Flissigkeiten und Organen 75, 144; 
im Blut 75, 153; 80, 126; im Kot 75, 160. — Untersuchung 61, 423; 79, 298; 
80, 303, 394; geharteter Fette 62, 93. — Gebleichte Fette, Feststellung eines 
Chromgehaltes 77, 345. — FlieBschmelzpunkt 78, 475. — Erstarrungspunkt 
78, 476. — A- und B-Zahl, Xylolzahl und Xylolprozentzahl 79, 300.— Kenn- 
werte des Fettes von Milchdauerwaren 78, 378. — Trocknen 80, 33. — 
Wiedergewinnung des Athers bei der Bestimmung 62, 54. — Chemische 
Technologie 76, 393. 

Fettextraktionsapparat 65, 414. 

Fettgehalt, Bestimmung, in fettreichen Stoffen 76, 161; in der Milch nach der 


Neusalmethode 76, 475. — Von Mehlen, Beziehung zu ihrem Ausmahlungs- 
grad-71, 359. 
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Fettgemische, Bestimmung, rhodanometrische 70, 77; des Cocos- und Milch- 
fettgehaltes 71, 139.— Ablesung des Milchfettgehaltes aus der Reichert- 
Meif8f1-Zahl 71, 137. 

Fettigwerden der Biirettenwandungen 79, 288. 

Fettprodukte, seifenhaltige, Bestimmung des Wassergehaltes und des Fett- 
gehaltes 80, 313. oe 

Fettreiche Stoffe, Bestimmung des Wassers und Rohfettgehaltes 76, 161. 

Fettsduregemische, indirekte Analyse 79, 311. 

Fettsauren, Bestimmung 75, 149; der Refraktion 80, 306; in Seifen 61, 130; in 
Kresolseifenlésung 65, 96. — Hohere, in Wasser unlésliche, gesattigte Fett- 
sduren, Bestimmung 79, 311.— Trennung, von den gesamten unverseifbaren 
Substanzen 75, 149; der héheren von den niederen Fettsiuren als Magne- 
siumsalze 79, 311. — Fliichtige Fettsiuren, quantitative Analyse von Ge- 
mischen durch Verteilung zwischen Athylither und Wasser 69, 97. — Par- 
tielle Halogenaddition an ungesittigte Fettsiuren 80, 312. — Ungesittigte 
Fettsduren, Hydrierzahl 79, 311. — Unlosliche fliichtige Fetts’uren, Dar- 
stellung 80, 310. — Schmelzpunkt 80, 310. 

Fettsubstanzen, Untersuchung 75, 431. 

Feuchtigkeit, Bestimmung in Textilfasern 71, 157. 

Feuerfeste Stoffe, Alkalienbestimmung 71, 45. — Untersuchung 72, 479. 

. Fibrinogen, nephelometrische Untersuchung im Blut 80, 124. 

Fichtenharz, Coniferyl-Reaktion 69, 115. 

Fichtenholz, Pentosanbestimmung 66, 157. 

Fiehesche Reaktion 78, 158. 

Filmpriifung von Nitrocelluloselacken 73, 475. 

Filter 70, 355. — Zerstérung in der quantitativen Analyse durch abwechseln- 
den Gebrauch von Oxydationsmitteln 71, 393. — Anwendung gewogener 
Filter in der quantitativen Analyse 75, 297. 

Filterbecher 69, 336. 

Filtereinlagen, bestindige, fiir Gooch tiegel 70, 358. 

Filtergefass 78, 334. 

Filtermasse fiir die Filtration im Vakuum 71, 393. 

Filterplatten aus gesintertem Glase 65, 320; 70, 357. 

Filterporenmessung 73, 162. 

Filterstabchen 69, 321, 327. Verwendung, zu gewichtsanalytischen Bestimm- 
ungen in der Mikro- und Makroanalyse 64, 335, 361; bei Preg1|s Mikro- 
analyse 71, 117; fiir die potentiometrische MaBanalyse 75, 183. — Mit zwei 
Filterschichten 70, 293. 

Filtersteine, Priifung 70, 358. 

Filtration ohne Papier und Trichter 70, 358. — Unter vermindertem Druck 
73, 302. — Bestimmung der Geschwindigkeit 71, 392. — Konstanten ver- 
schiedener Arten von Holzkohle 71, 393. 

Filtrationsgeschwindigkeit, Bestimmung 71, 392. 

Filtrationskonstanten verschiedener Arten von Holzkohle 71, 393. 

Filtrierapparate 77, 50; fiir Membranfilter 61,.146; fiir Laboratoriumszwecke 
71, 397 

Filtrier- und Auswaschapparat, selbsttatiger 70, 359. 

Filtrieren in trockenen oder indifferenten Gasen 66, 172. 

Filtrierfahigkeit der Klarmittel fiir Zuckerlésungen, Bestimmung 74, 466. 

Filtrierpapier, Adsorption von Saduren 76, 360. — Steighéhe starker Sdéuren 
und Basen 76, 360. 

- Filtrier-Rondell, drehbares 71, 49. 

Filtriertechnisches 70, 355. 

Filtrier- und Rihrgerat 79, 289. 

Filtriervorrichtung zum Absaugen kleiner Niederschlagsmengen 77, 50. 

Fingerabdriicke, chemischer Nachweis 78, 480. 

Fiolax-Glas, Angreifbarkeit durch Natronlauge 78, 453. 

Fische, Vorkommen von Arsen 66, 398. 

Fischkonserven, Untersuchung 63, 470. 

Fixanal-Glas, Angreifbarkeit durch Natronlauge 78, 453. 
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Fixanalmethode, Bedeutung fiir die chemische Analytik 62, 351. 

Fixanalréhren 78, 448. ‘ 

Flammen. Gewinnung stark leuchtender, gefirbter Flammen 62, 396. 

Flammenspektren bei der quantitativen Spektralanalyse 79, 346. : 

Flammpunkt, Bestimmung zur Untersuchung Atherischer Ole 80, 235. — Vor- 
ausberechnung in Gemischen von bekannten Schmierélen 80, 78. 

Flaschenweine, Triibung stark geschwefelter 73, 109. 

Fleisch, Bestimmung, in Wiirsten und Fleischfarcen 63, 368; von Benzoesdure 
74, 141; des Fettes 75, 157. — Untersuchung 77, 380. 

Fleischbriihwiirste, Bestimmung, des Wassers 73, 98; des Fettes 73, 98; des 
Stickstoffs 73, 98. — Grundsdtze fiir die Beurteilung eines Wasserzusatzes 
73, 96. — Anweisung zur Probeentnahme und chemischen Untersuchung 
fiir die Feststellung und Beurteilung ihres Wassergehaltes 73, 97. — Be- 
rechnung, der Verhiltniszahl (F e d er schen Zahl) 73, 99: eines tibermabigen 
Wassergehaltes 73, 100. 

Fleischextrakt, Untersuchung 63, 472. — Nachweis und Bestimmung der 
Ameisensiure 63, 474. — Bestimmung des Wassers 73, 87. — Vergleichende 
acidimetrische Untersuchung 76, 473. — Fleischextrakte und ihre Ersatz- 
mittel, Untersuchung und Differenzierung der Stickstoffverbindungen 73, 91. 

Fleischfaulnis, beginnende, Nachweis 73, 90. 

Fleischkochwiirste, Bestimmung, des Wassers 73, 98; des Fettes 73, 98; des 
Stickstoffs 73, 98. — Grundsatze fiir die Beurteilung eines Wasserzusatzes 
73, 96. — Anweisung zur Probeentnahme und chemischen Untersuchung 
fiir die Feststellung und Beurteilung des Wassergehaltes von Fleischkoch- 
wiirsten 73, 97. — Berechnung, der Verhiltniszah] (Federschen Zahl) 73, 
99; eines tibermaBigen Wassergehaltes 73, 100. 

Fleischkonserven, Untersuchung 73, 88. 

Fleischpasten, Bestimmung, des Stirkemehls 63, 366; des Fleisches 63, 368. — 
Untersuchung 63, 368. 

Fleischwaren, Bestimmung, der Starke 74, 421, 462; von Nitrat- und Nitrit- 
Ate 74, 422. — Untersuchung 74, 421. — Gesundheitliche Beurteilung 
76, 473. 

Fleischwurst, Zusammensetzung 63, 364. —- Tatsachen zur Frage der Ver- 
falschung durch Wasserzusatz 73, 94. 

FlieBschmelzpunkt von Fetten 78, 475. 

Flockungsgrad des Bodens, zahlenmifSige Ermittlung 80, 474. 

Flores Cinae, Priifung auf extrahierte Bliiten 66, 304. — Santoninbestimmung 
63, 69; 66, 303; 67, 474. 

Fluchtlinientafeln, Anwendung, in der chemischen Analyse 69, 377; zur tech- 
nischen Gasanalyse 80, 103. 

Fliichtige Sauren, Bestimmung, von zwei fliichtigen Siuren nebeneinander 74, 
136; im Weine 66, 247; 73, 109; mikroanalytische Bestimmung 73, 110. — 
Anomalie bei der Bestimmung 73, 109; fehlerhafte Bestimmung durch mit 
tibergehende schweflige Saure 73, 110. 

Fliichtige Stoffe, Abscheidung aus schwer absorbierbaren Gasen 76, 49. 

oe ee Trennung durch Destillation und gleichzeitige Atmolyse 

; : 

Fliissigkeiten, alkoholische, Nachweis und Bestimmung des Methylalkohols 

72, 218. — Bestimmung, der Trockensubstanz 66, 174; der Dichte 73, 300; 
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kleiner Mengen 77, 133. — Abpipettieren 79, 288. — Abfiillen 79, 289. — 
Extraktion 79, 286. — Entfernen des gelisten Sauerstoffs 68, 22. — Appa- 
ratur zum Entfernen des gelésten Sauerstoffs 68, 23. -- Hochsiedende 
Flissigkeiten, Bestimmung der Verdampfungswirme 76, 368. — Fliichtige 
Flissigkeiten, Wiedergewinnung durch Destillation 77, 58.— Leichtfliichtige 
Flissigkeiten, Entwasserung 77, 52. — Gefirbte Flissigkeiten, Bestimmung 
der Aciditét 78, 462; von Carbonaten 80, 66. — Staubfreie Fliissigkeiten, 
Darstellung durch Destillation 76, 368. — Salzhaltige Fliissigkeiten, Ein- 
dampfen 79, 288. — Rauchende Fliissigkeiten, Apparat zur Analyse’ 67, 157. 
— Giftige oder Atzende Flissigkeiten, Probenahme 62, 396. — Tierische 
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Flissigkeiten, Bestimmung, von Jod 71, 213; von Aceton, Acetessigsiure 
und £-Oxybuttersiure 73, 115; von Milchsiure 73, 248; der Kationen 73, 378. 

Fliissigkeitsbiiretten, Prizisionsventil 76, 166. 

Fliissigkeitspumpe aus Glas fiir Laboratoriumszwecke 77, 54. 

Fluor, Nachweis 71, 467; 79, 213; in Lebensmitteln 71, 410; kleiner Mengen 
in festen organischen Stoffen und in forensischen Fallen 69, 466. — Nach- | 
weis und Bestimmung 69, 352; in Nahrungsmitteln und Konserven 71, 366, 
410. — Bestimmung 61, 472, 473; 71, 403; mafBanalytische 69, 353, 355; in 
komplexen und unléslichen Fluoriden 69, 355; in léslichen Fluoriden 61, 472; 
in Zinkerzen 61, 475; in Zinkblenden 63, 29; 67, 128; in Blenden und anderen 
Erzen 62, 293; in Gemengen von Flugspat, Sand und Silicaten 72, 158; in 
Phosphoriten 78, 321; in organischen Substanzen 67, 128, 416; in Backpulver 
70, 73. — Storung der Bestimmung, durch organische Substanzen 78, 322; 
durch Schwefelkies 78, 322. — Bestimmung zur Feststellung von Luftsdure- 
schaiden 74, 271. — Verfliichtigung beim Gliihen mit Kieselsiure 78, 323. — 
Absorption durch Calciumoxyd und Bleioxyd 79, 277. — Einfluss auf die 
oxydimetrische Bestimmung der salpetrigen Siure 61, 476. 

Fluoren, Schmelzpunktsbestimmung 72, 369. 

Fluorescein, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364.— Anwendung, zum Nachweis von Phthalséiurediathyl- 
ester in itherischen Olen 74, 367; in der Hydrogeologie 73, 176. 

Fluoresceinnatrium als Indikator bei der Titration nach Fajans 70, 376, 381. 

Fluorescenz 76, 446. — Anderung im ultravioletten Licht 76, 448. — Anwend- 
ung zur Erkennung des Endpunktes beim Titrieren 74, 202. 

Fluorescenzlampen, Anwendung 77, 454. 

Fluorescenzlicht im Dunkelfeld 74, 194. — Beziehung zwischen Intensitit und 
Wasserstoffionenkonzentration 76, 448. 

Fluorescin, Reagens auf Ozon 80, 138. 

Fluoride, Nachweis 65, 184. — Bestimmung, der ldéslichen Fluoride 69, 385; 
der sauren Radikale 61, 294. 

Fluor-Ion, empfindliche Reaktion 68, 253.— Elektrometrische Titration 68, 252. 

Fluorometrie 76, 446. 

Fluorwasserstofisaure, Titration neben kleinen Mengen Kieselfluorwasserstoff- 
siure 65, 263.— Trennung, von der Kieselfluorwasserstoffsiiure 61, 471; von 
Phosphorsadure 64, 237. 

Flu8spat, Bestimmung, von Kieselsdure durch Behandlung mit Schwefelséure 
68, 118; von Fluor in Gemengen von FluBspat, Sand und Silicaten 72, 158. 
— Analyse 64, 405; 72, 159; 74, 122; 79, 215. 

FluBwasser, Bestimmung, von Jod 65, 326; kleinster Goldmengen 78, 468. 

Folia Belladonnae, Bestimmung des Hyoscyamins 68, 77. 

Formaldehyd, Nachweis, mit Resorcinschwefelsiure 71, 199; mit Benidin 71, 
208; mittels Methons 77, 241; mit Orcin 78, 152; in Milch 67, 176; in Leichen- 
teilen 63, 207, 477; kleinster Mengen 70, 67; 71, 198. — Nachweis und Be- 
stimmung in Nahrungsmitteln und Konserven 71, 366. — Bestimmung 63, 
149, 417; 71, 196, 205, 207; 76, 241; nach der Wasserstoffsuperoyxdmethode 
80, 129; nach der Natriumsulfitmethode 80, 130; alkalimetrische mittels 
Natriumsulfits 68, 25; elektrometrische 64, 297; neben Aceton 63, 422; neben 
Acetaldehyd 63, 427; neben Methylalkohol 63, 426; neben Kupfervitriol 66, 
77; in Gegenwart der im Formalin vorhandenen Substanzen 71, 197; in 
Formalin neben Aceton und Acetaldehyd 63, 426, 427; in Formalinen 62, 
104; im Weine 66, 254; in unreinen Lésungen 67, 222; in der Milch 76, 321; 
in reinem Eiwei8 76, 255; in Saatgutbeizmitteln 80, 127. — Bestimmung und 
Trennung von Acetaldehyd mittels Methons 77, 321. — Formaldehyd- 
Natriumbisulfit und Formaldehyd-Schweflige Siure, Bestimmung und Kigen- 
schaften 71, 202. — Gemisch von Formaldehydd, Ameisensiure, Ozon und 
Wasserstoffperoxyd, Analyse 71, 197. — Entfernung aus alkoholischen 
Fliissigkeiten zum Nachweis des Methylalkohols 72, 219. — Quantitative 
Beziehung zu Eiweif 76, 255. — Bindung, in der Milch 76, 321; in Milch- 
zucker- und Milchzucker-Caseinlésungen 76, 321. — Zusatz zur Milch 76, 
334. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. — Bildung bei der 


998 Formaldehyd-Natriumbisulfit — Futterriiben. 


Reaktion von Nitrobenzol mit Natriummethylalkoholat 77, 248. — Regene- 
rierung aus wissrigen Lésungen von Formaldehydbisulfit 71, 203. s 

Formaldehyd-Natriumbisulfit, Bestimmung und Eigenschaften 71, 202. — 
Regenerierung des Formaldehyds 71, 203. ; 4g 

Formaldehyd-Schweflige Saure, Bestimmung und Kigenschaften 71, 202. 

Formaldehydzahl der Zucker 76, 401. 

Formaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 247. 

Formalin, Nachweis in Leichenteilen 63, 207. — Untersuchung 63, 433. — 
Bestimmung von Formaldehyd 62, 104; 63, 426, 427. 

Formiat, Bestimmung 61, 338, 375. 

Fraktionieraufsatze 76, 369. 

Fraktionierkolonne fiir Laboratoriumszwecke 77, 47. 

Fraktionierte Destillation 76, 367. 

Fraktionierte Fallung 69, 293. 

Frauenmilch, Nitratgehalt 74, 141; Natrium- und Chlorgehalt 78, 320. 

Freie Sdure, Bestimmung, neben Aluminium 78, 460; in technischen Caseinen 
78, 155. 

Frequenz, Beziehung zur Leitfahigkeit 75, 125. 

Frischmilch, Untersuchung 71, 153. — Ersatz 71, 154. 

Fruchtsafte, Nachweis, von Fluor 71, 410; der Citronensaiure 72, 284: des 
Methylanthranilats 62, 250; 72, 285. — Refraktometrische Untersuchung 72, 
275. — Bestimmung, der Apfelsiure 72, 281: der Benzoesdiure 73, 107; der 
Ameisensiure 75, 142; der Aciditaét 78, 462. 

Fruchtschokolade, Beurteilung 74, 68. 

Fruchtsirupe, Nachweis von Fluor 71, 410. 

Fruchtzucker siehe Fructose. 

Fructose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. — Bestimmung 76, 72; 78, 146; 
nach dem Rhodan-Jodkaliumverfahren 75, 138; neben Aldosen 75, 314; neben 
Glucose 76, 72; neben Glucose und Saccharose 76, 72; neben Glucose, Sac- 
charose und Dextrin 76, 72; im Honig 75, 141; 76, 73; in tierischen Fliissig- 
keiten 78, 393; im Blut 78, 394; 397; im Harn 78, 398. — Trennung von 
Glucose 75, 315. — Untersuchung 76, 402. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Friichte, Bestimmung, des Volumens des wasserunléslichen Teils 72, 277; der. 
Benzoesaure 73, 105. — Getrocknete Friichte, Bestimmung, des Wassers 72, 
275; der schwefligen Siure 75, 475. 

Fuchsin, Farbstoffreaktion mit salpetriger Siure 75, 99, 104. 

Fillstoffe, mineralische, Bestimmung im Kautschuk 63, 267. 

Fumarsdure, Bestimmung 64, 61. — Verhalten gegen Brom 64, 64. — Als 
alkalimetrische Titersubstanz 78, 449. 

Fungizide, Kupferbestimmung 79, 205. 

Funkenlinien der Atome 76, 266. 

Funkenspektren bei Lésungen 76, 271.— Aufnahme 77, 130.— Bei der quanti- 
tativen Spektralanalyse 79, 350. 

Funkenspektrum, kontinuierliche Strahlen 76, 271. —- Einfluss der Selbst- 
induktion auf den ultravioletten Teil 76, 272. 

Furfuraldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 267. 

Furfuraldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 267. 

Furfurol, Farbreaktion mit Lecithin 76, 159.— Nachweis mit Benzidin 71, 209. 

Furfurosane, Bestimmung 74, 467. 

a-Furildioxim, Verwendung zur Trennung des Nickels 71, 407. 

Furolphloroglucid 66, 137. 

Fusel6l, quantitative Bestimmung geringer Mengen in Trinkbranntwein 77, 311. 

Fuselélprober 67, 109. 

Futtermittel, Nachweis und Bestimmung kleiner Bleimengen 76, 398. — Bestimm- 
ung, des Stickstoffs 63, 67; des Wassergehaltes 70, 90; des Leimstickstoffs 
73, 91.— Untersuchung 63,67; 71,318; mikroskopische Untersuchung 73, 241. 
— Untersuchung und Begutachtung 77, 312. — Fehlerquelle bei der Unter- 
suchung 62, 241.— Geschwefelte Futtermittel, Vorkommen von Arsen 69. 81, 

Futterriiben, Nitratgehalt 74, 141. 
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Garungsessig, Nachweis von Gerbsiiure 68, 125. — Unterscheidung von aus 
Essigessenz hergestelltem Essig 68, 126. ; 

Garungs-Saccharometer 75, 317. 

Galactose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. — Bestimmung in Gemischen 
mit anderen Hexosen 75, 317. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in 
einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Galbanumharz, Coniferyl-Reaktion 69, 115. 

Galipot, Verhalten bei der Coniferyl-Reaktion 69, 116. 

Galle, Bestimmung des Natriums 69, 66. — Siehe auch unter Kérper- 
fliissigkeiten. 

Gallensduren, Bestimmung 79, 74, 76, 79, 80. 

Gallium, Nachweis 66, 467. — Potentiometrische Titration mit Kaliumferro- 
cyanid 79, 147. — Fallung als Ferrocyanid 78, 144. — Trennung, von Biei, 
Mangan, Kupfer, Indium, Zink und Eisen 66, 466: von Eisen 78, 144. — 
Atomgewicht 63, 441. 

Galliumchloridlésungen, potentiometrische Titration mit eingestellter Natrium- 
ferrocyanidlésung in Gegenwart von Ferricyanid 76, 156. 

Galliumferrocyanid, Anwendung in der Analyse 67, 408. 

Galliumthermometer 79, 472. 

Gallussaure, zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 

Galmei, cadmiumhaltiger, Analyse 64, 213. 

Garnelen, Bestimmung von Borsdure 71, 413. 

Gasanalyse 71, 55; 76, 456; exakte und technische 80, 146; technische, durch 
Platinkatalyse 68, 54; durch Messung von Schallgeschwindigkeiten 75, 190; 
mit Hilfe der Schwerkraft 75, 191; geringer Gasmengen 75, 194; sehr kleiner 
Gasmengen mittels Mikrogaspipette 75, 192; unter Verwendung eines im 
Verbrennungsraum befindlichen Sauerstofftragers 76, 457. — Anwendung 
des Gasinterferometers 75, 197. — Berechnung 80, 152. — Fluchtlinientafeln 
zur technischen Gasanalyse 80, 103. — Apparate 68, 234, 238; 76, 284, 285; 
zur Gasanalyse durch Messung von Schallgeschwindigkeiten 75, 190; zur 
Ausfiihrung der Gasanalyse unter Vermeidung der schidlichen Raume 80, 
148; fiir technische Gasanalysen 68, 234; zur kontinuierlichen Gasanalyse 
fiir saure oder alkalische Gase und Kohlenoxyd 80, 152. — Haldane- 
Gasanalysenapparatur zur Analyse von kleinen Gasmengen 80, 152. 

Gasanalysenapparate 68, 234, 238; 76, 284. 

Gasanalytische Methoden zur Analyse gasférmiger Brennstoffe 68, 239. 

Gasanalytische Sperrfliissigkeit 75, 194. 

Gasanalytische Vorrichtungen, Bestimmung der Null-Linie 76, 285. 

Gasbestimmung in Metallen 71, 61. 

Gasbiirette 74, 204; zur Untersuchung elektrochemischer Prozesse 76, 284. — 
Korrektionsrohr 75, 192. 

Gascalorimeter 67, 353, 354; 79, 470, 471. 

Gasdichte, Bestimmung 74, 208. 

Gasdichtebestimmungsapparat ,,Densoskop“ 71, 55. 

Gasdruck, Messung 64, 132. 

Gasdruckregler 77, 57. 

Gase, giftige, Nachweis von Phosphorwasserstoff 80, 145; von Ammoniak- 
spuren 79, 411; in Dampfkesselspeisewasser wahrend des Betriebs 77, 379; 
im Blut 76, 398. — Nachweis und Bestimmung kleiner Arsenmengen 71, 60. 
— Reduzierende Gase, Erkennung und Bestimmung sehr kleiner Mengen 
75, 195. — Bestimmung, der Dichte 64, 128; 74, 208; der Gasausbeute von 
Kohlen 64, 121; der Olefine 64, 143; des Heizwertes 64, 128; der schweren 
Kohlenwasserstoffe 76, 462; des Naphthalins 75, 195; 76, 458; des Schwefels 
76, 120; von Chlor und Ozon 80, 138; der Léslichkeit in Fliissigkeiten 76, 
366; in Metallen 71, 61; 75, 46; 76, 462; in Metallschmelzen 75, 197; im Blut 
und in anderen Lésungen durch Vakuumextraktion und manometrische 
Messung 75, 46; brennbare Gase, Bestimmung, nach A. Krogh 74, 413; 
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durch Verbrennung mit Kupferoxyd 76, 459; inerte Gase, Bestimmung ge- 
ringer Mengen Schwefeldioxyd 80, 189. — Messung, der Menge 64, 133; der 
Viscositit durch optische Manometer 75, 193; der Temperatur reduzierender 
Gase mit Thermoelementen 79, 473. — Analyse 64, 126; 71, 55; 72, 122; 
technische 76, 461; natiirlich vorkommender Gase 73, 159. — Gemische un- 
gesittigter Gase, Analyse 76, 459. Hochprozentige Gase, quantitative Ana- 
lysen-Methoden 78, 341, 350, 401. — Adsorption 76, 49; durch Holzkohle, 
Kieselsiure und andere Stoffe 76, 50. — Absorption von Ather-, Alkohol-, 
Benzoldimpfen usw. 77, 192. — Geloéste Gase, Austreibung aus Wasser 75, 
193. — Ausscheidung aus iibersittigten Losungen 79, 56. — Kennzeichen 
der Gasabgabe von pulverférmigen Kérpern 65, 62.— Schwer absorbierbare 
Gase, Abscheidung fliichtiger Stoffe 76, 49. — Entwicklung luftfreier aus 
einem Kippschen Apparat 79, 293. — Entnahme aus verléteten Weib- 
blechgefassen 79, 390.— Auffangen mit Mariotteschen Flaschen 80, 153. 
— Voluminderungen 74, 203. — Reinigung verfliissigter und komprimierter 
Gase fiir Laboratoriumszwecke 76, 285.— Calorimeter zur Heizwertbestimm- 
ung 67, 353, 354. — Apparat, zur Bestimmung des Schwefeldioxyds 80, 140; 
kleiner Dampfmengen 80, 143; zur gleichzeitigen Druck- und Raummessung 
68, 241. — Kippscher Apparat zur Herstellung luftfreier Gase 74, 202. — 
Gasdichtes Verbindungsstiick fiir rotierende Laboratoriumsapparate 77, 58. 
— Reduktionstabelle fiir Heizwert und Volumen 77, 451. 

Gasentnahme bei konstantem Druck 76, 150. 

Gasentwickeinde Substanzen, Bestimmung 75, 193. 

Gasentwickler 79, 398, 394. 

Gasentwicklungsapparate 66, 175; 68, 414; 71, 56; 78, 293; fiir héhere Tempe- 
raturen 77, 56. 

Gasférmige Kohlenwasserstoffe, fraktionierte Destillation zur Einzelbestimm- 
ung 75, 196. 

Gasgemische, Nachweis, von Phosgen 79, 183; geringer Mengen Sauerstoff 68, 
22. — Bestimmung, von Sulfiten und schwefliger Siure 68, 49; von Helium 
73, 156; des Edelgasgehaltes 73, 155; des Stickstoffs 79, 324; kleiner Mengen 
Wasserstoff 76, 458.— Untersuchung 76, 458.— Gemisch aus Kohlendioxyd, 
Kohlenoxyd, Wasserstoff und Methan, Analyse 80, 145. — Apparatur zum 
Nachweis geringer Mengen Sauerstoff 68, 23. 

Gaskampfstoffe, Nachweis von Phosgen 79, 183. 

Gasmischungen, Bestimmung der Cyanwasserstoffsdure 71, 59.— Analyse von 
Gasmischungen, die Oxyde des Stickstoffs enthalten 71, 58. 

Gasole, Analyse 80, 78. 

Gasolin, Bestimmung 76, 461; im Naturgas 76, 461; von aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen 76, 461. — Elektrische Heizvorrichtung zur Destillation 62, 
206. — Siehe auch unter Benzin. 

Gasometer fiir Laboratorien 66, 376. 

Gaspriifer 68, 54. 

Gaspyknometer 75, 191. 

Gasreinigungsmasse, Bestimmung von Ferrocyaniden 62, 150. 

Gasrest von Flaschensauerstoff, Bestimmung des Wasserstoffs 78, 406. 

Gasschmelzofen 66, 371. ‘ 

Gasstromregelung 74, 202. 

Gastrocknung 73, 462. 

Gasverbrennungsanalysen, graphische Berechnung 72, 249, 

Gasvolumetrische Mikromethode 75, 46. 

Gaswaschflasche 68, 52; 71, 56. 

Gaswasser, Bestimmung des Phenols 77, 194. 

Gaszirkulationsapparatur 75, 192. 

Geback, Zuckerbestimmung 65, 87. 

Gefallwiderstand 72, 379. 

Gefasse, mafBanalytische, Reinigung und Reinhaltung 78, 447. 

Gefrierpunktserniedrigung, Bestimmung, in Lésungen von Salzen von ver- 
schiedenem _Aonisationstypus und von Salzgemischen 74, 356; bei unend- 
licher Verdiinnung 74, 405; der Milch 79, 156; zur Analyse von Benzol 80, 
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75; zur Bestimmung des Molekulargewichts geringer Mengen organischer 
Substanzen 73, 419; zum Nachweis von Milchneutralisationen 71, 145. 

Gegipste Weine, Untersuchung 68, 478. 

Gelatine, Priifung auf anorganische Verunreinigungen 73, 243. — Bestimmung, 
in Rahmeis 74, 147, 148; von Kupfer und Zink 71, 476; der gesamt-schwef- 
ligen Saure 78, 462. — Untersuchung 74, 421; 77, 380. — Bewertung 74, 423. 
— Bindung von Blausiure 76, 256. — Einwirkung auf die Titration der 
Sauren 78, 452. — Verwendung als Verdickungsmittel in Schlagrahm 79, 160. 

Gelatinelésungen, Erstarrungspunkte 79, 320. : 

Gelee, Nachweis von Apfeln 73, 471.— Bestimmung, der Benzoesiiure 71, 410; 
73, 107; des Wassers 72, 274. — Trennung von Apfelsiure und Citronen- 
sdure 75, 474. 

Gemische mit komplexen Cyanverbindungen, qualitative Analyse 80, 228. 

Gemiise, Einwirkung und Bestimmung von Blauséure 77, 234. — Bestimmung 
des Volumens des wasserunlislichen Teils 72, 277. — Mit Kupfer gefarbtes 
Gemiise, Absorption von Kupfer bei der Verdauung 68, 127. 

Genauigkeitsberechnung mafanalytischer Methoden 70, 232. 

Genussmittel, Nachweis der Verdorbenheit 73, 89. — Colorimetrische Stick- 
stoffbestimmung 70, 119. — Siehe auch unter Lebensmittel. 

Gerate aus Rosenthal-Porzellan 65, 461. j 

Gerateglas der Nachkriegszeit 69, 54. 

Geraniol, Bestimmung im Citronellé] 73, 312; 74, 430. 

Gerbsaure, Farbreaktion mit Molybdaten 74, 391. — Nachweis im Géarungs- 
essig 68, 125. 

Gerbstoffe, Bestimmung im Wein 61, 357. 

Gerichtschemische Analyse, Bestimmung des Zinks 73, 127. — Zerstoérung 
organischer Substanzen 73, 127. 

Germanium, mikrochemische Erkennung 71, 464. — Nachweis und Trennung 
von Arsen 67, 294. — Trennung, von Arsen 65, 465; von Arsen und Selen 
70, 472. — Atomgewicht 63, 45; 66, 40; 71, 51. : 

Germaniumhydride, Apparatur zur Untersuchung 76, 224. 

Germaniumsaure, titrimetrische Bestimmung 79, 146. — Untersuchung der 
Hydrate der Germaniumsdure und ihrer Salze 79, 146. 

Gerste, Bestimmung, des Extrakts 72, 449; der Starke 72, 449; 74, 463; des 
Stickstoffs (Mikrobestimmung) 72, 462. 

Gerstenstarke, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmitte]l 76, 315. 

Gesamtsdure, Bestimmung im Wein 77, 184. 

Gesamtsauregrad, Bestimmung zur Beurteilung von Kipulver und LEierteig- 
waren 71, 314. 

Gesamtstickstoff, Bestimmung in K6rperfliissigkeiten 69, 314. 

Geschwefelte Flaschenweine, Triibung 73, 109. 

Geschwefelte Weine, Untersuchung 68, 479. 

Geschwindigkeitsregler fiir elektrisch angetriebene Zentrifugen 74, 198. 

Gesteine, Nachweis von Magnesium 72, 113. — Bestimmung, der Alkalien 64, 
478; von Ferro-Eisen 77, 65; von Titan 65, 373; von Jod 65, 328; 76, 57. —. 
Untersuchung des bei der Kieselsiure verbleibenden Riickstands bei der 
Analyse 64, 404. 

Getrinke, Bestimmung der Weinsdure 72, 284. 

Getreide, Untersuchung 76, 384. — Rotes, mit Strychnin vergiftetes Getreide, 
Untersuchung 77, 385. — Spezifisches Gewicht als Wertmerkmal 76, 384. 

Getreidekaffee, Unterscheidung von Malzkaffee 72, 397. 

Getreidekérner, Beurteilung unter Anwendung der Analysenquarzlampe 80, 391. 

Getreidemehl, Erkennung von Wickenmehl und Zinkoxyd 76, 446. 

Gewisserte Weine, Unterscheidung von Naturweinen 68, 476. 

Gewebe, Bestimmung, feste, der Chloride 69, 254; des Arsens 80, 126; des Ge- 
samtschwefels 75, 72; der Milchséure 73, 248; der Einzelgruppen der Fett- 
substanzen 75, 150. — Wasserdichte Gewebe, Isolierung und Bestimmung 
der Faser 62, 242. — Priparierte Gewebe, Bestimmung des Kupfers 72, 75. 
— Widerstandsfihige Gewebe, Bestimmung des Kupfers 74, 363. — Verteil- 
ung statischer elektrischer Ladungen 76, 229. 
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Gewicht, spezifisches, siche Spezifisches Gewicht. 

Gewichtssatze, Kalibrieren 79, 286. : 

Gewiirze, Bestimmung, des atherischen Oles 72, 397; der Rohfaser 72, 398. 

Gichtgase, Temperatur und Zusammensetzung 75, 44. 

Gifte, Nachweis in Leichenteilen 63, 207. ; ; 

Gips, Nachweis im Steinsalz 74, 192. — Bestimmung in Sulfitablaugen 80, 314. 

Gitalin, Faillung mit Silicowolfram- und Phosphormolybdansaure 76, 315. 

Gitterkonstanten fiir die Alkalihalogenide 68, 350. 

Glaser fiir Arzneimittel zum inneren Gebrauch, Priifung 69, 480.— Siehe auch 
unter Glas und Gerdteglas. 

Glatte siehe Bleiglatte. 

Glandulae Thyreoideae, Bestimmung von Jod 77, 237. 

Glas, Bestimmung, des sulfidisch gebundenen Schwefels 75, 133; der Borséure 
76, 293. — Chemisch minderwertiges Glas, Erkennung 79, 292. — Priifung 
zur Aufnahme von Milch und Nahrungsmitteln 80, 295. — Verhalten zu 
Helium und Neon 74, 203.— Dichtungsmittel fiir Glas gegen Metall 79, 293. 
— Verschmelzung (Verbindung) mit Metall 65, 63. — Bohren von Loéchern 
Ws 09: 

Glasabsperrhahn fiir Absorptions- und Reaktionsrohre 77, 56. 

Glasbestandteile, Einfluss auf den Titer der Natronlauge 78, 453. 

Glaselektrode fiir die Bestimmung des Wasserstoffexponenten 80, 208. 

Glasfilter, Verwendung in der qualitativen Analyse 65, 385; in der quanti- 
tativen mikrochemischen Analyse 69, 321. — Durchlaufsgeschwindigkeit 
65, 389. — Arbeitsvorschriften fiir die qualitative Trennung der beiden 
ersten Gruppen bei Verwendung von Glasfiltern 65, 392, 393. 

Glasgefisse, Abgabe von Kieselsdure an Natronlauge 78, 190. — Vorrichtung 
zur Reinigung 75, 297. 

Glaslack, chemisch widerstandsfahiger 79, 293. 

Glasréhren, Schneiden 79, 292, 293. 

Glassand, Bestimmung des Ejisens 69, 312. 

Glasstépsel. Lockerung festgekitteter Glasstépsel 79, 293. 

Glaswolle, Verwendung bei analytischen Operationen 76, 361. 

Gleichgewicht Metallchlorid + Schwefelwasserstoff + Metallsulfid + Salzsiure 
und darauf beruhende Trennungen 67, 177. 

Gleichgewichtsbestimmungen mittels der kryoskopischen Methode in Nitro- 
benzollé6sungen 74, 405. 

Gleitdialyse 77, 151. 

Gliadin, Gehalt in Mais- und Weizenmehl 79, 365.-— Tryptophangehalt 79, 365. 

Glimmer, Wasserbestimmung 79, 271, 273, 276, 283. — Zerkleinerung 79, 272. 

Globulin, nephelometrische Untersuchung im Blut 80, 124. ; 

Glucose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. — Quantitativer Nachweis neben 
Maltose 76, 23. — Bestimmung 75, 138, 309, 312; 76, 1, 72; neben Fructose 
76, 72; neben Fructose und Saccharose 76, 72; neben Fructose, Saccharose 
und Dextrin 76, 72, 73; im Honig 75, 141; 78, 147; in Zuckergemischen 76, 
73; im Harn 63, 316; 76, 77; im Blut oder im Lumbalpunktat 63, 318. — 
Trennung, von Fructose 75, 315; von Saccharose 78, 149. — Untersuchung 
76, 402. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. — Reduktion von Kupferacetatlésung 75, 307. — 
Oxydation durch Hypojodit 76, 16. — Herstellung reinster Glucose 76, 3. 

Glucoside, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 314. Entfernung aus 
alkoholischen Flissigkeiten zum Nachweis des Methylalkohols 72. 219. 

d-Glucuronsdure, Nachweis 61, 79. : : 

Gliihlampen zur Mikroskopbeleuchtung 74, 195. 

Glihweine, Untersuchung und Beurteilung 72, 212. 

Glukosazonreaktion, Ausfiihrung 62, 156. 

Glutaconaldehydderivate, Verwendung zum Nachweis und zur Bestimmung 
des Pyridins 79, 454. 

Glutenbrot, Bestimmung der Stirke 76, 388. 

Glutenin, Bestimmung der Giite durch Ermittelung der Viscositit 71. 351. 

Glutin, Unterscheidung von Chondrin 74, 269. 
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Glyceride, Umesterung durch Essigsiureanhydrid 70, 366. — Isolierung aus 

__ dem Butterfett 74, 321. 

Glycerin, Farbenreaktionen 79, 220. — Ninhydrinreaktion 79, 220. — Nach- 
weis in Rahm 75, 479. — Bestimmung 64, 136; 68, 66; des Wassers 80, 52. 
— Analyse 76, 295; nach dem Acetinverfahren 79, 219. — Zur Oxydation 
erforderlicher Sauerstoff 76, -298. — Verwendung zur Verhinderung der 
Oxydation von Sulfit 74, 132. 

Glycerinacetat, Nachweis im Pfefferminzél 75, 73. 

Glycerinaldehyd, Reaktion mit Methon 77, 244, 257. 

Glycerinaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 256. — Benzoylver- 
bindung 77, 257. 

Glycerinaldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 256. 

Glycerinlésungen, Bestimmung kleiner Mengen Phenol 78, 232. 

Glyceroselésung, Darstellung 77, 257. 

Glykogen, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. — Darstellung 76, 444. 

Glykokoll, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 

Glykol, Wasserbestimmung 80, 49. — Als Sperrfliissigkeit in Apparaten zur 
Wasserbestimmung 80, 26. 

Glykolaldehyd, Darstellung 77, 253. 

Glykolaldimethon, Eigenschaften 77, 253. 

Glyoxaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 257. 

Glyoxylsaure, Reaktion mit Methon 77, 244. 

Glyoxylsauredimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 259. 

Glyoxylsauredimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 260. — 
Darstellung und Eigenschaften des Athylesters 77, 260. 

Gold, Reaktion 79, 355. — Nachweis 61, 184; in Mineralien 79, 147; mikro- 
chemischer Nachweis 62, 465.— Bestimmung 63, 245; 79, 349; elektrolytische 
64, 349; potentiometrische 76, 54; 78, 470; sehr kleiner Mengen 78, 468; in 
Gegenwart von Blei, Zinn und Arsen 76, 54; neben anderen Metallen 68, 
250; 76, 54; in Elektrolyten 61, 183; kleinster Mengen in Quecksilber 67, 
112; in Turmsdure 78, 469; von Gold, Kupfer und Silber 76, 55. — Potentio- 
metrische Titration 68, 250. — Elektrolytische Bestimmung und Trennung 
von Kupfer, Palladium und Platin 61, 182. — Trennung 61, 184; von Platin 
63, 248; von Tellur 68, 20; von Silber und Platin 78, 471; kleiner Mengen 
von Eisenoxyd 73, 428. — Atomgewicht 68, 48. — Oxydation zur drei- 
wertigen Form 73, 392. — Siehe auch unter Auri-lon. 

Goldchlorid, Farbreaktion mit Rhodamin B 70, 402. 

Golderze, Priifung auf Tellur 61, 184. 

Gold/Platin-Elektrodensystem 76, 53. 

Goldschwefel, Bestimmung, des Gehalts 67, 409; in Gummiwaren und Regene- 
raten 63, 268. — Analyse 79, 215. 

Goochtiegel mit pordéser Tonplatte 68, 412. 

Graphit, Bestimmung in Gusseisen 69, 456. 

Grauspiessglanz, Bestimmung, des Schwefels 63, 16; des Antimons 63, 24. 

Gravimetrische Titration, Anwendung fiir mikroanalytische Bestimmungen 75, 
209; 80, 200. 

Griechische Weine, Analyse 73, 114. 

Grignardreagens, Nachweis 80, 154. 

Grogessenzen, Untersuchung und Beurteilung 72, 212. 

GroBfeldsche Verhiltniszahl zum Nachweis eines Wasserzusatzes zu 
Fleisch- und Wurstwaren 73, 95. 

Grubenluft, Nachweis von Methan 76, 462. 

Grubenwetter, Nachweis von Kohlenoxyd 75, 44. 

Grundwasser, Anwesenheit und Nachweis von Jodaten 67, 129.— Bestimmung 
der salpetrigen Saure 65, 436. _ 

Guajac-Harz, Bestimmung von Kolophonium 74, 431. 

Guajacol, Unterscheidung von Phenol und Kresolen 78, 233. — Kinwirkung 
von Kohlendioxyd 64, 78.— Zur Oxydation erforderlicher Sauerstotf 76, 298. 


304 Guanidin — Halogene. 


Guanidin, Nachweis 74, 259. — Bestimmung 66, 126; 80, 126; des Stickstoffs 
76, 237; im Harn 74, 78. 

Guanidincarbonat als Standardalkali 78, 449. ‘ 

Gummi, Bestimmung, der Feuchtigkeit 63, 262; des Wertes 63, 262. — Misch- 
ungen fiir Normalleitungsdrahte, Untersuchung 63, 271. — Vorkommen in 
Mosten und Weinen 73, 108. 

Gummi arabicum, quantitative Trennung von Dextrin 80, 36. 

Gummiarten, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 315. 

Gummigut, Verhalten bei der Coniferyl-Reaktion 69, 116. 

Gummiwaren, Bestimmung, des freien Kohlenstoffs 61, 427; des Kautschuks 
63, 262, 263; des Goldschwefels 63, 268. 

Gurjunbalsam, Verhalten bei der Coniferyl-Reaktion 69, 116. 

Gurjunbalsam6l, Nachweis in Copaivabalsamél 62, 253. 

Gussbronzen, Untersuchung 71, 86. 

Gusseisen, Bestimmung des Graphits und des gebundenen Kohlenstoffs 69, 456, 
— Analyse 78, 218, 219. — Siehe auch unter Eisen. 

Gypsophilasaponin, Fallung mit Silicowolframséure und Phosphormolybdan- 
sdure 76, 315. 


H. 


Hackfleisch, Bestimmung, des Wassergehaltes 63, 360; 73, 98; des Fetts 63, 
361; 73, 98; des Stickstoffs 73, 98; der Benzoeséure 73, 89, 106; 74, 142. — 
Grundsitze zur Beurteilung eines Wasserzusatzes 73, 96. — Anweisung zur 
Probeentnahme und chemischen Untersuchung von Hackfleisch fiir die Fest- 
stellung und Beurteilung seines Wassergehaltes 73, 97. — Berechnung, der 
Verhaltniszahl (Federschen Zahl) 73, 99; eines iibermaBigen Wasserge- 
haltes 73, 100. 

Hamatit, elektrometrische Titration des Eisens 68, 61. 

Hamatoporphyrin 79, 107, 108. 

Haminkrystalle 79, 102, 103. 

Hamochromogen zum Blutnachweis 79, 104. 

Hamoglobin, Bestimmung, mit Hilfe der photogalvanischen Silberjodidzelle 
76, 454; colorimetrische 79, 110; Schnellbestimmung 74, 198. — Léslichkeit 
in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Hamoglykosedimeter 74, 198. 

Harte des Wassers, Bestimmung 61, 84; 63, 151; 80, 126; nach der Palmitat- 
methode 70, 116; durch Leitfahigkeitstitration 62, 174; auf nephelometri- 
schem Wege 74, 156; der permanenten Harte 73, 167. 

Haute, Untersuchung 77, 380. 

Haferkakao, Beurteilung 74, 67. 

Hafnium, Trennung von Zirkonium 66, 123; durch Fallung der Phosphate aus 
schwefelsaurer Lésung 74, 359; durch fraktionierte Zersetzung der kom- 
plexen Phosphato-Fluoro-Hafnate und -Zirkonate 74, 360. — Auffindung, 
pie aes Kigenschaften und Atomgewicht 63, 193. — Atomgewicht 66, 

’ ’ s 

Hagebuttenfarbstoff, Reaktionen 72, 285. 

Hahnfette, Verwendung in der Elementaranalyse und dadurch bedingte 
Fehlerquellen 74, 62. 

Hahnkonstruktion 65, 460. 

Hahnkiiken 65, 61. 

Hahnlose Biirette siche Biiretten. 

Halbmikrobiirette 74, 200. 

Halbwolle, gefirbte, Nachweis und Bestimmung von Mineralsiuren neben 
schwachen organischen Sduren 62, 94. 

eo ae: ger Gasanalysenapparatur zur Analyse von kleinen Gasmengen 

, : 

Halogenaddition, partielle, an mehrfach ungesattigten Fettsduren 80, 312 

Halogene, Nachweis 76, 417; in organischen Vache gcc 74, 320; locker 
gebundenes Halogen, Nachweis durch Natriumarsenit 65, 246. — Nachweis 
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und Bestimmung 61, 67; 62, 79; 72, 375; 74, 317, 319, 320. — Bestimmung 
61, 121; 76, 408; cyanometrische 63, 138; elektrolytische 67, 359, 366; poten- 
tiometrische 74, 289; durch elektrometrische Titration einzeln und neben- 
einander 72, 385; nach der Methode von O. Gasparini 78, 127; 79, 256; 
neben Quecksilber 62, 231; neben Schwefel in organischen Verbindungen 
69, 137; des organisch gebundenen Halogens 74, 315; Mikrobestimmung 71,_ 
121; 74, 417, 418; in organischen Substanzen 61, 344; 64, 356; 77, 239; in 
geringen Mengen organischer, speziell chromhaltiger Substanzen 75, 161; 
in organischen Verbindungen 62, 79; 74, 317, 319, 320; in Mercurisalzen 63, 
139; im Benzaldehyd und Zimtaldehyd 74, 317; in photographischen Pripa- 
raten 74, 76. — Titration mit organischen Farbstoffindikatoren 64, 351; 
potentiometrische mit Cyanidlésung 68, 120. — Trennung 72, 385. — Ana- 
lyse 79, 357. — Apparat zur Bestimmung in organischen Verbindungen 67, 289. 


Halogenide, mikroskopische chemische Reaktionen 74, 248. —- Bestimmung, 
auch nebeneinander 61, 333; neben Cyanverbindungen 67, 13. — Thermo- 
metrische Titration in Gegenwart von Cyaniden 76, 419. — Mikrotitration 


nebeneinander 74, 339. 

Halogenidtitration nach Fajans und nach den gewohnlichen Methoden in 
ae mit den Resultaten der potentiometrischen Bestimmungen 
70, 

Halogenphosphorverbindungen, Verhalten im trocknen und im feuchten Luft- 
strom 66, 309. 

Halogensalze, thermometrische Titration 76, 419. 

Halogensauerstofiverbindungen, Nachweis und Bestimmung 61, 282. 

Halogensilber, Léslichkeit in Sulfit 76, 417. 

Halogenverbindungen, Bestimmung kleiner Mengen 68, 385. — Organische 
Halogenverbindungen, Analyse 76, 411. 

Halogenwasserstoffsduren, mikroskopische chemische Reaktionen 74, 248. 

Halogenzahl, Bestimmung 75, 466; der Fette 76, 59, 302; des Leinéls 77, 382; 
in wassrigen Lésungen 75, 257. 

Handelsaloin, Nachweis 78, 234. 

Handelsbenzol ,,rein“, Analyse 80, 75. 

Handelskresole, Untersuchung. 65, 307. 

Handelskupfer, Bestimmung des Schwefels 75, 169. 

Handelsmagnesium, Analyse 70, 195. 

Handelszinn, Bestimmung, des Zinns 71, 83; der Verunreinigungen 71, 85. 

Hanffaser, Bestimmung im Papier 66, 476. 

Hardwickiabalsam, Priifung 62, 410. 

Harn, Nachweis, durch Mikrosublimation 62, 293; einiger Barbitursdiurederi- 
vate 76, 318; von Arsen und Quecksilber 61, 432. — Bestimmung, von 
Aceton 63, 316, 317; von f-Oxybuttersiure 63, 317; von Aceton, Acetessig- 
siure und f-Oxybuttersdure 73, 115; des Acetaldehyds 73, 126; des Athyl- 
alkohols 72, 268; der Aminosiuren 76, 396; der Gallensdiuren 79, 75; der 
Glucose 63, 316; 76, 77; der Livulose 78, 398; des Magnesiums 79, 410; des 
Zuckers 75, 305; des Guanidins 74, 78; des Jods 65, 330; 71, 213; des Jods 
nach Verabfolgung jodhaltiger Priparate 76, 351; des Morphins 78, 393; 
des Natriums 73, 382; des Nitratstickstoffs 61, 278; des Porphyrins 71, 94; 
der Schwefelsdure 80, 126; des Harnstoffs 76, 77; der organischen Arsin- 
siuren 77, 478; von Phosphat 64, 288; des Eisens 74, 472; kleiner Mengen 
Aluminium, Arsen, Kupfer, Mangan, Zink und Lithium 71, 474; sehr kleiner 
Mengen Arsen 61, 432; Mikrobestimmung, des Jods 71, 222. Untersuchung 
63, 316; mikrochemische Untersuchung 63, 73. — Siehe auch unter Urin 
und unter Kérperfliissigkeiten. 

Harnsdure, Bestimmung im Blut 66, 199, 206. — Loslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Harnstoff, Nachweis 74, 259. — Nachweis und Isolierung 63, 80. — Bestimm- 
ung 66, 183; des Stickstoffs 65, 380; 76, 237; im Blut 66, 197; in Blut, 
Sekreten und Geweben 63, 79; in Korperfliissigkeiten 69, 85, 180, 255; 
mikroanalytische im Harn 76, 77. — Liéslichkeit in Wasser, in Pyridin und 
in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 
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Harnstoffstickstoff, volumetrische Bestimmung 65, 380. 

Hartblei, Antimonbestimmung 66, 389. _ : d 

Harze, Coniferylreaktion 69, 114. — Bestimmung, der Liésungsmittel 76, 368; 
des Santoningehaltes 77, 398; des Condurangins 79, 75; der Farbtiefe 79, 
229: in Seifen 61, 424; in Harz-Pechgemischen 79, 228. — Untersuchung 79, 
220, 225. — Apparat zur Untersuchung 62, 53. 

Harzgemische, Untersuchung 79, 228. 

Harz-Pechgemische, Bestimmung des Harzgehaltes 79, 228. 

a-Harz-Saure, Bestimmung im Hopfen 72, 450. 

6-Harz-Saure, Bestimmung im Hopfen 72, 450. i ; 

Harzsauren, quantitative Bestimmung 79, 227; titrimetrische Bestimmung 79, 
227; gravimetrische Bestimmung 79, 227. 

Haveg, Konstruktionsmaterial fiir chemische Apparate 69, 57. 

Heber, 79, 395; selbsttatiger 65, 459; 79, 289; automatische 77, 55. — Zum Ab- 
fiillen starker Sdiuren und 4tzender Fliissigkeiten 65, 459. 

Hebevorrichtung, hydraulische, fiir Gasanalysenapparate 75, 193. 

Hefephosphorprotein, Fixierung von Methylenblau 78, 297. — Herstellung 
78, 298. 

Hehnerzahl, Bestimmung in Butter 67, 224. 

Heizapparate 66, 371; 79, 399. 

Heizblock 70, 322. 

Heizfliissigkeiten. Badbecher fiir hochsiedende Heizfliissigkeiten 66, 375. 

Heizgas, Bestimmung des Stickstoffs 74, 308. 

HeizkGrper, elektrischer 62, 394. 

Heizplatten 77, 59. — Elektrische, mit Muffe 62, 394. 

Heizvorrichtung, elektrische, zur Destillation von Gasolin 62, 206. 

Heizwert, Bestimmung 76, 216; 79, 462; von Gasen 64, 128; 79, 470, 471; von 


Brennstoffen 79, 466. — Calorimeter zur Heizwertbestimmung von Gasen 
67, 353, 354. 
Heizwertbestimmung, Strahlungskorrektur 78, 304. — Calorimeter zur Heiz- 


wertbestimmung von Gasen 67, 353, 354. 

Heizzentrifuge 79, 396. 

Helianthin, Loéslichkeitsbestimmungen .in Wasser, Pyridin und Gemischen 
beider Fliissigkeiten 76, 363. — Verhalten als Indikator 78, 55. 

Helium, Nachweis 74, 202; in Edelgasgemischen 73, 160: kleinster Mengen 80, 
136; Nachweis der Heliumentwicklung aus aktivem Thorium 80, 137. — Be- 
stimmung, in einigen japanischen Mineralien 75, 426; in natiirlichen Gas- 
gemischen und Mineralien 73, 156. — Untersuchung, spektroskopische 74, 
202. — Atomgewicht.77, 218. — Diffusion durch Quarzglas 74, 203. — Ver- 
eee Glas 74, 203. — Apparat zum Nachweis kleinster Heliummengen 

Hellgriin, SF, gelblich, Trennung und Identifizierung 77, 305. 

Helvellasaure, Nachweis 71, 415. 

Herapathit, Ersatz fiir Turmalin 74, 198. 

Herba Artemisiae, Bestimmung des Santoningehaltes 77, 398. 

Herba Lobeliae inflatae, Bestimmung des Gesamtalkaloidgehaltes 80, 315. 

Heroin, Nachweis 76, 314. 

Hexabromathylstearat, Schmelzpunkt 77, 382. 

Hexabromglyceride von Olen, Darstellung 76, 303. 

Hexabromidzahl, Bestimmung 76, 304, 307. 

Hexamethylentetramin, Bestimmung 77, 240. — Verwendung zur Bestimmung 
oe von Kisen und Mangan 78, 133; von Zink, Nickel und Kobalt 
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Hexanitrito-kobalti-Natrium, Verwendung zum mikrochemischen Nachweis 
von Alkaloiden 64, 453. 

Hexosen, Pentosanbestimmung 66, 144. 

Himbeeren, Untersuchung auf Weinsiure 72, 285. 

Himbeersaft, mittlerer Citronenséuregehalt 75, 473. 

Hippursaure, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. 
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Histamin, Bestimmung in Eiwei8 und eiweiBhaltigem Material 61, 140. 

Hirtentaschelkraut, Wertbestimmung des Fluidextraktes 61, 367. 

Histidin, Bestimmung 61, 141; in Eiweif und eiweifShaltigem Material 61, 138; 
des Stickstoffs 76, 237. 

Hochofenschlacken, annihernde Bestimmung der Summe der basischen Be- 
standteile 70, 430. 09 

Hochtemperatur6fen 77, 52. 

Hochvakuummethoden, Anwendung in der Chemie 79, 296. 

Hohe Temperaturen, Bestimmung 74, 116, 120. 

Hohik6rper, gliserne Unverinderlichkeit 74, 120. 

Hoiunderbeerenfarbstoff, Reaktionen 72, 285. 

Holz, Nachweis 66, 74; des Impriignierungsmittels 66, 474; von Mercurichlorid, 
Zinkchlorid, Kupfervitriol und Fluornatrium 66, 475. — Bestimmung der 
Cellulose 66, 473. 

Holzfaser, Bestimmung im Papier 66, 476. 

Holzgeist, Nachweis in Trinkbranntwein 65, 475. 

Holzgeist6l, Nachweis und Bestimmung von Acetaldehyd 77, 249. 

Holzkohle, aktive, Adsorption, von Quecksilberdampfen 76, 49; von Gasen 76, 
50; von Kohlendioxyd-Wasserstoffgemischen 76, 51; von Gasen bei Drucken 
iiber einer Atmosphire 76, 52. — Warmeténung bei der Adsorption von 
Kohlendioxyd in verschiedenen Druck- und Temperaturgebieten 76, 51. 

Holz6!l (Tungol), Untersuchung 70, 83, 84. 

Holzschliff, Nachweis im Papier 66, 475. 

Holzzellstoffe, Einteilung und Untersuchung 62, 235. 

Honig, Nachweis, von Starkedextrinen 76, 470; des. Invertzuckers 75, 140. — 
Unterscheidung von Kunsthonig 69, 411. — Priifung auf Wassergehalt, In- 
vertzuckergehalt, Saccharosegehalt, Glucose- und Fructosegehalt und Asche 

. 75, 141. — Bakteriologische Priifung 75, 144. — Untersuchung 69, 410; 75, 
136, 141; 76, 73. — Echter Honig, Bestimmung, der Trockenmasse 69, 409; 
des Ameisensiuregehaltes 75, 142. — Titrimetrischer Siuregrad und Wasser- 
stoff-Ionen-Konzentration 75, 143. — Entmischung 75, 144. — Siehe auch 
unter Naturhonig. 

Hoolamite 80, 142. 

Hopcealit 74, 59. 

Hopfen, Bestimmung, von a- und f-Harz-Séiure 72, 450; der Bitterstoffe 72, 
451. — Analyse 72, 451. — Geschwefelter Hopfen, Nachweis von Arsen 
69, 81. 

Hopfendle, Eigenschaften 62, 411. 

Hormone 77, 380. 

H-Saure, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 104. 

Hiihnereier, Prolingehalt 77, 465. 

Humus, Bestimmung, im Boden 61, 273; 72, 473; nach dem Extraktionsver- 
fahren 80, 461; durch Soxhletextraktion mit Pyridinlésung 80, 462; auf 
colorimetrischem Wege 80, 462; nach dem oxydimetrischen Verfahren 80, 
462; nach der Wasserstoffsuperoxydmethode 80, 462. — Chlorzahl, Maf8 fiir 

. den Reichtum des Bodens an Humus 80, 463.— Verhalten von Acetylbromid 
80, 463. — Pyridin als Lésungsmittel fiir Humussubstanzen 72, 474. 

Hydrargyrometrie 63, 138. 

Hydrargyrum oxycyanatum, acidimetrische Bestimmung beider Komponenten 


Hydrastin, mikrochemischer Nachweis 64, 454. — Bestimmung in Rhizoma 
Hydrastis 68, 78. 

Hydrastinin, mikrochemischer Nachweis 64, 452, 453. 

Hydrazin, Bestimmung 62, 57, 385; 64, 388; 65, 471; 67, 54; 77, 163; 78, 71; 
neben Hydroxylamin 67, 54. — Elektrometrische Titration 67, 208. — Volu- 
metrische Analyse 66, 469. — Oxydation durch Permanganat 66, 295. — 
Oxydation unter Bildung von Stickstoffwasserstoffsiure 78, 34. — Als 
Reduktionsmittel fiir Bromat und Chlorat 72, 444. — Einwirkung auf fiinf- 
wertiges Arsen 78, 1; in schwachsaurer Lésung 74, 235.— Zersetzung durch 
Platinmohr 78, 33. 
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Hydrazinsulfat, zur Titerstellung von Jodlésungen 70, 319; zur Reduktion von 
Arsensadure 80, 300. 

Hydrierzahl ungesittigter Fettsiuren 79, 311. 

Hydrocellulosen, Unterscheidung von Oxycellulosen 61, 193; 62, 237. 

Hydrochinon, Farbenreaktionen 78, 235, 236. — Nachweis mit Kupfersalz 78, 
238. — Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 78. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Flissigkeiten 76, 364. 

Hydrogeologie, Gebrauch des Fluoresceins 73, 176. 

Hydrolyse, enzymatische 74, 470. 

Hydrolytische Spaltung von Eisensalzen 70, 214. 

Hydroperoxyd siehe Wasserstoffsuperoxyd. 

Hydroresorcin, Reaktion mit Isatin 77, 268. 

Hydroschweflige Saiure, Bestimmung 61, 209. — Bildung bei der Elektrolyse 
von Perchloraten in schwefelsaurer Losung 79, 257. 

Hydrosulfidschwefel, Bestimmung, im Schwefelnatrium zusammen mit dem 
Sulfidschwefel 67, 245; neben Sulfidschwefel 67, 246. ; 
Hydrosulfit, Bestimmung 68, 175; titrimetrische 71, 405; jodometrische mit 
Formaldehyd 80, 1. — Jodometrische Analyse eines Gemenges von Hydro- 
sulfit, Sulfit und Thiosulfat 80, 1. — Verhinderung der Zersetzung durch 

Jodwasserstoffsiure durch Zugabe von Natriumacetat 86, 3. 

Hydrosulfitpraparate, Gehaltsbestimmung 68, 175. 

Hydroxyd, Nachweis im Natriumcarbonat 70, 325, 328. — Bestimmung neben 
Schwefelverbindungen 63, 386. 

Hydroxydlésungen, sehr verdiinnte, Korrekturen fiir die Bestimmung von 
Jonenkonzentrationen 77, 146. 

Hydroxylamin, empfindliche Reaktion 78, 69. — Nachweis 67, 299. — Be- 
stimmung 62, 56; 78, 71, 74; neben Hydrazin 67, 54. — Elektrometrische 
Titration 67, 209. — Als Reduktionsmittel fiir Bromat und Chlorat 72, 444. 

Hydroxylamin-Bromphenolblaulésung zur Bestimmung von Citronellai und 
Citral 80, 236. 

Hydroxylaminchlorhydrat zur schnellen Bestimmung von Aceton 70, 249; zur 
Bestimmung von Aldehyden und Ketonen 80, 237. 

Hydroxylgruppe, alkoholische, Farbreaktion 68, 426. 

Hydroxyl-Ionen, Nachweis kleiner Mengen 71, 409. — Bestimmung 77, 143. 

Hyoscyamin, Bestimmung in Folia Belladonnae 68, 77. — Leitfahigkeits- 
titration 75, 131. 

Hypobromite, Bestimmung 67, 142. 

Hypochlorite, Nachweis und Bestimmung in Chloraten 61, 285.— Bestimmung 
61, 283; maBanalytische 64,249; bromometrische 66, 183; unter Riicktitration 
mit Kaliumjodat 79, 358; mit Hydrazin 79, 412; des bleichenden Chlors 79, 
333, 371. — Zerstérung durch Wasserstoffperoxyd 76, 150. 

Hypochloritlésungen, Alkalimetrie und Acidimetrie 78, 454. 

Hypochlorsdure siche Unterchlorige Sdure. 

Hypohalogenitlésungen, Bestimmung von freiem Alkali 73, 283. 

Hypojodit, Reaktion mit Maltose 76, 16. — Bestimmung 61. 282; 67, 142. 

Hypophosphite, titimetrische Bestimmung 68, 216; 69, 36; 70, 347. — Oxydation 
durch Permanganat 66, 295. — Anwendung, zur Reduktion von Arsenat 78, 
22; zur Reaktion auf Arsenik 80, 299. 

Hyposulfitl6sungen, Einstellung 69, 402. 


I. 


Idealardometer 62, 462. 

Illipébutter, Nachweis in Kakaobutter 74, 72. — Unterscheidung von Kakao- 
butter 74, 73. 

Imidazolderivate, Bestimmung 61, 141. 

Immersionsobjektive 74, 192. 

Indigo, Nachweis durch Mikrosublimation 62, 292. — Synthetischer, Analyse 
mit Hilfe von Titan(8)chlorid 77, 307. 

Indigoblau, Bestimmung 77, 308. 
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Indigocarmin als Indikator, bei der Zinntitration mit Eisenchlorid 70, 55; bei 
der Titration von arseniger Siure mit Kaliumbromat 72, 166. 

Indigodisulfosdure, Trennung und Identifizierung 77, 305. 

Indigolésung, Einstellung gegen Salpeterlésung 78, 478. 

Indigosulfosaure als Indikator 77, 113. 

Indikation, potentiometrische, ‘bei der Reaktion zwischen den Halogenen und 
dem Cyan-Ion 68, 120. 

Indikatoren fiir Acidititsbestimmungen in Béden 63, 292; bei der potentio- 
metrischen Eisentitration mit Titantrichlorid 68, 382, 383, 384; zur Be- 
stimmung des Reduktionsvermégens (rqZahl) 74, 49. — Uber den Einfluss 
von Salz- und Alkoholgegenwart sowie Temperaturverinderungen auf das 
Umschlagsgebiet einiger Indikatoren und die Ausschaltung der hierdurch 
bedingten Abweichungen bei acidimetrischen Titrationen 65, 209. — An- 
wendung des Yatrens als einfarbiger amphoterer Indikator 77, 12. — Indi- 
kator, aus Beerensaftfarbstoff 77, 37; zur volumetrischen Bestimmung der 
Phosphorsdure 77, 67. — Reversible oxydimetrische Indikatoren 77, 111. —- 
Radioelemente als Indikatoren 77, 138. — Empfindlichkeit 77, 175, 330; 89, 
323. — Farbtiefe 78, 52. — Farbtiichtigkeit 78, 52. — Wesen des Farbum- 
schlages 78, 57. — Halbwertstufe 78, 52. — Alkoholfehler 78, 56. — Salz- 
fehler 78, 59, 64.— Spektrophotometrische Messungen 78, 57.— Wasserstoft- 
Ionen-Konzentration 78, 59. — p,,-Bereiche 78, 453. — Dissoziationskon- 
stante 78, 59; 80, 32. — Einfarbige Indikatoren zum Titrieren von Alka- 
loiden, Phosphorsdéure und Magensaft 78, 61. — Mischindikatoren 78, 62. —— 
Adsorptionsindikatoren 78, 452. — Fluorescierende Indikatoren 78, 67. — 
Spezielle Indikatoren fiir die einzelnen Alkaloide 78, 66. — Neuere In- 
dikatoren 78, 68. — Die Azofarbstoffe des Phenolphthaleins als neue voll- 
kommenere Indikatoren in der Acidimetrie und Alkalimetrie 79, 81. — 
,,Vollkommenere Indikatoren“ und einige andere Denkfehler aus dem Ge- 
biete der MaBanalyse 80, 321. 

Indikatorenkunde 78, 52. 

Indikatorfehler 78, 268. 

Indikatorkorrektur 78, 268, 271. 

Indikatorpapiere zur Bestimmung der Wasserstoff-lonen-Konzentration 73, 129. 
Indirekte Analyse 79, 214, 417; von Dreikomponentensystemen 79, 311; von 
Fettsiuregemischen 79, 311. — Systematische indirekte Analyse 79, 417. 
Indium, Nachweis und Trennung 71, 464.— Bestimmung 80, 383.— Trennung, 

von Gallium 66, 466; von den Monoxyden und Sesquioxyden 80, 383. 

Indolreagens, Herstellung 73, 172. 

Indophenolreaktion, Anwendbarkeit 76, 155. 

Induktorium fiir Leitfahigkeitsbestimmungen zum Anschluss an Gleichstrom- 
netze 75, 122. 

Industriegase, Bestimmung des Kohlenoxyds 75, 43. — Messung des Staubes 
74, 311. 

Industrieprodukte, Titanbestimmung und Analyse 65, 367. 

Industriewasser, Bestimmung des Magnesiums 71, 265. 

Induzierte Fallungen 73, 162. 

Induzierte Reaktionen 79, 212. 

Inosit, mikrochemischer Nachweis 78, 153. 

Insektenvertilgungsmittel, Analyse 77, 385. 

Insektizide, Kupferbestimmung 79, 205. 

Intensitat der Spektrallinien, Beeinflussung durch Begleitmetalle 79, 348. 

Interferometer, zur Starkebestimmung 78, 89; zur Messung von Adsorptions- 
vorgingen 78, 300. 

Interferometrie 77, 133. 

Interferometrische Bestimmung der Konzentration von Lésungen 78, 444. 

Interferometrische Messungen mikroskopischer Objekte 74, 197. 

Inulin, Bestimmung 78, 146. — Molekulargewicht 73, 418. 

Inversionsvorgange, Priifung 75, 298. 
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Invertzucker, Nachweis, im Honig 75, 140; in Mischungen mit Saccharose oder 
Lactose 75, 308. — Bestimmung, mit Kalium-Kupfercarbonatlésung 74, 470; 
nach dem Rhodan-Jodkalium-Verfahren 75, 138; des Oxymethylfurfurols 78, 
158; im Honig 75, 141. — Untersuchung 76, 402. — Als Reagens fiir Bor- 
siurebestimmungen 68, 118. 

Invertzucker-Traubenzuckergemische, Untersuchung 77, 3. 

Ionen, Bestimmung auf mikroanalytischem Wege 70, 64. 

Ionenaciditat, Bedeutung fiir die Alkalimetrie 78, 453. 

Ionenkonzentrationen, Korrekturen fiir die Bestimmung in sehr verdiinnten 
Hydroxydlosungen 77, 146. 

Ionenwanderung zur Trennung der seltenen Erden 70, 66. 

Ipecacuanha-Fluidextrakt, Entfernung aus alkoholischen Fliissigkeiten zum 
Nachweis des Methylalkohols 72, 219. 

Iridium, Reaktion 78, 474. — Bestimmung, colorimetrische mit Benzidin 80, 67; 
in Platinlegierungen 64, 406. — Trennung, von Eisen 78, 472; von Platin 
65, 363; 80, 68; von Rhodium 80, 69; von Rhodium und Platin 80, 69: von 
Titan 80, 70. 

Iridiumchloriir, Verbindung mit Kohlenoxyd 75, 39. 

Iridium-Osmium, Unterscheidung von Platin, Palladium und Platin-lridium 
78, 471. 

Iridiumpraparate, Analyse 78, 472. 

Irisamin G, Farbreaktion mit Antimonpentachloridlésung 70, 401. 

Irish moss mucilage, Bestimmung 74, 423. 

Isatin, Reaktion, mit Methon 77, 267; mit Hydroresorcin 77, 268.— Als mikro- 
chemisches Reagens 64, 354. 

Isoamylalkohol, Bestimmung 80, 408. 

Isobarbaloin, Nachweis 78, 234. 

Isobathmen 78, 52. 

Isobutylalkohol, spezifische Farbreaktion 77, 349. — Verwendung zur Trenn- 
ung des Strontium- und Bariumbromids 78, 199; unter Zusatz von Brom- 
wasserstoffsiure 78, 202, 204. 

Isoelektronische Lésungen 69, 205. 

Isoliermittelpriifer (Lambdameter) 69, 56. 

Isonitroso-acetophenon als Reagens auf zweiwertiges Eisen 73, 361. 

Isopentan, Erstarrungspunkt 74, 117. 

Isopropylalkohol Nachweis 72, 392; in Branntwein 79, 237; in Branntweinen, 
Spiritussen und Tinkturen 77, 73. — Bestimmung 80, 408, 422; Mikrobe- 
stimmung 80, 428. 

Isopyknometrische Analyse, Schmelzgemisch 80, 65. 

Isosbestischer Punkt 78, 53. 

Isotherme, calorimetrische Bestimmungsmethode 79, 460. 

Isotope, Tabelle 71, 51. 

Isotopenforschung 77, 221. 

Iso-Valeraldimethon, Bildung und Eigenschaften 77, 251. 

Iso-Valeraldimethon-Anhydrid, Bildung und Eigenschaften 77, 251. 


J. 


Jaborandiblatter, Pilocarpinbestimmung 78, 382; 80, 155. 

Jalapenharz, Bestimmung von Kolophonium 74, 431. 

Jam sieche Marmelade. 

Japanwachs, Nachweis und Bestimmung im Wachs 68, 200. 

Jauche, Bestimmung, des Ammoniaks 62, 239; des Nitratstickstoffs 61, 278. 

Jenaer Glas 69, 54. ; 

Jetschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdiure 75, 110. 

Jod, Reaktion, mit Thiosulfat 70, 224; mit Stanno-Ion 73, 386; mit orga- 
nischen Verbindungen 75, 230; mit Arsenit, Einfluss von Calciumhydroxyd 
79, 373; freies Jod, Reaktion mit Alkali 71, 292; mit Magnesiumhydroxyd 
71, 297. — Nachweis 65, 418; kleinster Mengen 74, 459; 79, 356; von Chior 
61, 67; neben Chlor und Brom 61, 68; 64, 50; neben Chlor, Brom und Silber 
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- in den Silberhalogeniden 62, 229; neben anderen durch Silbernitrat fillbaren 
Tonen 65, 419; 66, 105; bei Gegenwart von viel Cyanid 72, 381; im Salz 65, 

_ 332. — Bestimmung 72, 384; zweier Oxydationsstufen nebeneinander 67, 44; 
Titration des durch Jodsiure und Jodwasserstoffsiure frei gemachten Jods 
79, 357; von Jodid neben freiem Jod 67, 44; von freiem Jod neben Jodatjod 
67, 44; von elementarem Jod neben Jodid, Jodat und Perjodat 78, 170; von 
Jodidjod neben Schwermetdllen 67, 47; kleinerer Mengen 65, 326; 75, 427; 
78, 161; maBanalytische 77, 239; 78, 165; elektrolytische in Kaliumjodid, 
-jodat und -perjodat 76, 410; nephelometrische 78, 164; colorimetrische 78, 
161; neben viel Chlorid 79, 357; neben Chlor und Brom 61, 67, 73, 121, 122; 
72, 382; neben anderen Halogenen 65, 421; in Jodiden 65, 420; 67, 43; in 
Jodeisensirup 76, 351; 78, 464; in jodierten Salzen 65, 332; in gewéhnlichem, 
nicht jodiertem Kochsalz 65, 328; in Luft 65, 330; im Muskelfleisch 71, 220; 
in Schilddriisen 65, 330; 71, 217; 77, 238; im Wasser 61, 303; in natiirlichen 
Wassern 71, 265; in Mineralwassern und in Solen 61, 125; im Trinkwasser 
71, 90; in Regen, Schnee, Reif, Trink- und Flu8wasser 65, 326; in Algen 71, 
224; in Béden 78, 179, 180; in Gesteinen 76, 57; in Gesteinen und Erden 65, 
328; in Glandulae Thyreoideae und organischen Substanzen 77, 237; in or- 
ganischer Substanz 77, 239; 240; in organischen Stoffen 74, 319; in organi- 
schen Verbindungen 65, 376; 68, 64; im Harn 65, 330; 71, 213; in tierischen 
Fliissigkeiten und Organen 71, 213; in pflanzlichen und tierischen Materialien 
65, 329. — Elektrolytische Bestimmung und Trennung von Brom und Chlor 
67, 367. —- Trennung, von Brom und Chlor 72, 385; von Chlor, Jodat usw. 
63, 138; des anorganisch und organisch gebundenen Jods 65, 327. — Ver- 
teilung zwischen Chloroform und Starkelésung mit und ohne Zusatz von 
Jodkalium 64, 399. — Gehalt des Blutes an Jod und Jodausscheidung nach 
Jodtroponeingabe 76, 353. — Anwendung zum Nachweis primarer aroma- 
tischer Amine 80, 185. — Atomgewicht 77, 218. —- Reaktionsgewicht 78, 
448, — Isolierung, aus anorganischen Gemischen 78, 172; aus organischen 
Gemischen 78, 174. — Vorkommen in der Natur 79, 218. 

Jodate, mikroskopische chemische Reaktionen 74, 248. — Anwesenheit und 
Nachweis im Grundwasser 67, 129. — Nachweis von Bromat 62, 453. — Be- 
stimmung 67, 143; neben Perjodaten, Bromaten und Chloraten 61, 288; 
neben Perchloraten 61, 293; neben elementarem Jod, Jodid und Perjodat 
78, 170. — Titration, mit Jodid 67, 45; elektrometrische 65, 142; neben 
Bromaten 67, 146. — Verwendung von Jodat in der Oxydimetrie 67, 42. 

Jodat-Ion, Nachweis neben Chlorat-, Bromat-, Bichromat-, Nitrat- und anderen 
Tonen 62, 452. 

Jodazid, Nachweis 65, 252. 

Jod-Azidreaktion zum Nachweis von Sulfiden und Thiosulfaten 76, 347. 

Jodbromlésung als Ersatz fiir die Hiiblsche Chlorjodquecksilberlésung 
72, 163. 

Jodbromzahl, Bestimmung 72, 163, 167; ohne Kaliumjodid nach Winkler 
72, 165. — Darstellung der Arsenitlésung zur Bestimmung auf bromo- 
metrischem Wege 67, 456. 

Jod-Calcium-Diuretin, Bestimmung des Theobromins 80, 239. 

Jodchiorzahl, Bestimmung 72, 69. 

Jodcyan, Nachweis 65, 252. — Reaktionsgewicht 78, 448. 

Jodcyanid, Herstellung einer Lésung 67, 47. 

Jodeisensirup, Bestimmung von Jod und Ferroeisen 78, 464. 

Jod-Elarson-Tabletten, Bestimmung des Arsens 76, 101. 

Jodeosin, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 

Jodide, Nachweis, neben Bromid 77, 151; neben Chloriden und Rhodaniden 
64, 340. — Bestimmung 61, 335, 369; 72, 383; mit Cerisulfat 79, 361; mit 
Jodat 69, 248; mit Permanganat 69, 402, 420; durch Leitfahigkeitstitration 
61, 229; potentiometrische 67, 207; argentometrische nach Fajans 78, 67; 
neben Chlorid mit Adsorptionsindikatoren von Fajans 70, 395; in Gegen- 
wart von Jodaten 72, 384; neben Chloriden und Bromiden 67, 60; 77, 153; 
neben anderen Halogeniden 73, 222; neben Cyanverbindungen 67, 13; neben 
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freiem Jod 67, 44; neben elementarem Jod, Jodat und Perjodat 78, 170; 
neben Schwermetallen 67, 47; von Jod 67, 43; Mikrobestimmung 70, 65; 
74, 338; neben Bromid oder Chlorid 69, 248, 369; neben Bromid und Chlorid 
69, 369; neben Bromid und Chlorid in Gegenwart von Cyanid 69, 1; mit 
Jodat 78, 464; neben Chlorid und Bromid 74, 339. 

Jodid-Ion, Bestimmung 66, 161. ‘ KE 

Jodidlésungen, stark saure, Reaktion mit Luftsauerstoff als mégliche Fehler- 
quelle bei jodometrischen Bestimmungsmethoden 72, 360, 367; Reaktion mit 
Luftsauerstoff in Gegenwart und bei Abwesenheit von Arsensdure 73, 412. 
— Verinderung durch Luftsauerstoff 70, 209. 

Jodidtitration, argentometrische, mit Adsorptionsindikatoren 71, 235. 

Jodidverunreinigungen, Nachweis in Alkalibromiden 76, 57. 

Jod-Jodkaliumlésung zur titrimetrischen Bestimmung der Sulfite 70, 409. — 
Herstellung einer wassrigen 0,2 n-Lésung 72, 186. 

Jodlésungen, Titerstellung mit Hydrazinsulfat 70, 319. — Herstellung von 
n-Lésungen 74, 434. — Alkalische Jodlésungen, Reduktion durch Maltose- 
lésung 76, 5. — Verdiinnte Jodlésungen, Grenze der sichtbaren Farbung 
78, 163. 

Jodmonochlorid, Herstellung einer Lésung 67, 47. — Verhalten zu Cyan- 
wasserstoff 67, 45. 

Jodobenzol, Nachweis 65, 250. 

Jodoform, Nachweis 65, 247. — Elektrolytische Jodbestimmung 76, 413, — 
Loéslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissig- 
keiten 76, 364. 

Jodometrie, Herstellung und Einstellung der Lésungen 78, 463. — Endpunkt 
der Titration 79, 29. Anwendung, der Oxalsiure zur Titerstellung 61, 219; 


von Natriumhydrocarbonat 76, 57. — Kaliumbijodat als Urtitersubstanz 
78, 466. — Kaliumbichromat als Titersubstanz 65, 259. — Kaliumdichromat- 
lésung als Standardlésung 80, 228. — Kaliumpermanganat als Urtitersub- 


stanz 63, 321. — Uber das Destillationsverfahren nach Bunsen zur jodo- 
metrischen Bestimmung von Stoffen in héheren Oxydationsstufen, seine 
Fehlerméglichkeiten und deren Ausschaltung 65, 188, — Jodometrie eines 
Gemenges von Sulfid, Sulfit und Thiosulfat 77, 401.— Neue Methoden 67, 42. 

Jodometrische Analyse eines Gemenges von Hydrosulfit, Sulfit und Thiosulfat 
80, 1. — Bestimmung, von Hydrosulfit mit Formaldehyd 80, 1; von Chrom 
als Chromat bei Gegenwart organischer Substanzen 80, 5. 

Jodometrische Bestimmungen, kritische Beitrige 69, 145. 

Jodometrische Metallbestimmung 69, 401. 

Jodosobenzol, Nachweis 65, 250. 

Jodoxydimetrische Bestimmungen 77, 161. 

Jodpicolinsiuremethylester, elektrolytische Jodbestimmung 76, 413. 

Jodriickstande von der Bestimmung der Jodzahl, Aufarbeitung 72, 72. 

Jodsaure, Reaktion mit Jodwasserstoffsiure 79, 357. — Bestimmung, ma- 
analytische 78, 445; elektrometrische 67, 411; neben Chlor-, Brom- und Jod- 
wasserstofisiure 61, 127. — Einwirkung auf o-Phenylendiamin 80, 188. 

Jodstarkelésungen, Bestimmung der Lichtdurchlissigkeit 76, 455. 

Jodstickstoff, Nachweis 65, 250. 

oeuneis pa nel 78, 463. 
odwasserstofisdure, Bestimmung als Silberjodid 77, 360. — Einwirkung :¢ 
Jodsiure 79, 357.” : Se a 

Jodzahl, Bestimmung 65, 325; 72, 64; bromometrische 75, 472; nach L. W. 
Winkler 69, 477; in wassriger Emulsion 70, 227; 72, 185; in ‘therischen 
Olen 72, 72; von Leinél und Petroleumélen 77, 384; der Fette 76, 61, 311; 
78, 88; 80, 186; von Wachs 68, 198; der Fette, unter ungiinstigen Versuchs- 
bedingungen 62, 178. — Jodzahlschnellmethode 80, 186. — Darstellung des 
Reagenses fiir die Wijssche Jodzahlbestimmung 80, 303. 

Johannisbeeren, Untersuchung auf Weinsdure 72, 285. 

Johannisbeersaft, Untersuchung 72, 284. — Citronensiuregehalt 75, 473. 

Juglin, Reaktion auf salpetrige Siure 79, 389. i : 
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Kaltebader 74, 43. 

Kase, Bestimmung, des Kochsalzgehaltes 71, 156; des Fettes 71, 156; des 
Sauregrades 71, 156. — Rindenfreier Kise, Beurteilung 80, 314. — Wasser- 
stoff-Ionen-Konzentration 79, 364. 

Kasefett, Reichert-MeifB1-Zahl 79, 365. — Gewinnung und Unter- 
suchung 79, 364. ; 

Kaffee, Unterscheidung von Getreide- und Malzkaffee 72, 397. — Gerésteter 
Kaffee, Untersuchung der Glasur 72, 397. — Bestimmung, von Kaffein 65, 
383; 71, 94; der Uberzugsmittel 75, 428; kaffeinfreier Kaffee, Bestimmung 
des Kaffeins 72, 394, 429: colorimetrische Gerbstoffbestimmung 78, 302. — 
Uber den Verkehr mit Kaffee und Kaffee-Ersatzstoffen aus Getreide in be- 
zug auf die hierbei eintretende Wasseranziehung und seine Bedeutung fiir 
Hersteller, Handel] und Verbraucher 75, 429. — Verfalschungen 78, 375. 

Kaffeebiichsen, Bleibestimmung 63, 133. 

Kaffee-Ersatzstoffe, Sinnenpriifung 65, 382. — Bestimmung, der Ausgiebigkeit 
65, 382; der Duftstoffe 65, 383; von Kaffein 65, 383. — Untersuchung und 
Beurteilung 65, 380. — Siehe auch unter Kaffee. 

Kaffeesurrogate, Bestimmung des Kaffeins 71, 94. 

Kaffein, mikrochemischer Nachweis 65, 206. — Unterscheidung von Theo- 
bromin 71, 250. — Bestimmung, in Kaffee und Kaffee-Ersatzstoffen 65, 383; 
71, 94; in kaffeinfreiem Kaffee 72, 394; im Tee 76, 380; in Extractum Colae 
fluidum 78, 160. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Kakao, Nachweis, kleiner Mengen Arsen 68, 79; der Schalenbestandteile 68, 
184; unzulassiger Schalenmengen 79, 153. — Nachweis und Bestimmung 
der Kakaoschalen 74, 63, 65, 66. — Bestimmung, der Kakaoschalen 79, 153; 
des Schalengehaltes 65, 427; des Fetts 65, 430; 79, 150; der Gesamtsdure 68, 
187; der Rohfaser 68, 187; der ligninfreien Rohfaser 65, 428; des Theo- 
bromins 74, 73. — Beurteilung 74, 63, 66, 67. — Tanningehalt 77, 233. 

Kakaoabfallprodukte, Theobrominbestimmung 74, 73. 

Kakaobohnen, Untersuchung 74, 65; 78, 475; 79, 152. 

Kakaobraun 79, 152. 

Kakaobutter, Nachweis, der Ranzigkeit mit der Reaktion von H. Kreis 80, 
394; von Cocosfett 68, 189; 74, 71, 72; von Cocosfett und Milchfett 68, 196; 
von Palmkernfett 74, 72; von Sheebutter 74, 73; von Illipébutter 74, 73; von 
Verfilschungen 68, 189; 74, 71. — Nachweis und Bestimmung von Ersatz- 
stoffen 74, 71, 72, 73. — Bestimmung, des Fettes 74, 64; des Cocos- und 
Milchfettgehaltes 71, 139. — Untersuchung 68, 188; 70, 83; 78, 475; eines 
Gemisches mit Arachisé] und Palmitinsiure 70, 83; eines Gemisches mit 
Sesam6l und Cocosnussé] 70, 83; der Verfalschungen 76, 390. — Kigen- 
schaften 68, 191. — Beurteilung 76, 389. —- Kennwerte der Gemische mit 
dem Fett von Milchdauerwaren 78, 378. 

Kakaobuttergemische, Bestimmung des Cocos- und Milchfettgehaltes 71, 139. 

Kakaoerzeugnisse, Nachweis, unzulissiger Schalenmengen 79, 153; von Kakao- 
keimen 79, 153. — Bestimmung, des Fettes 79, 150; der Milchproteine 74, 
144; polarimetrische Bestimmung von Saccharose und deren Gemischen mit 
Lactose und anderen Zuckerarten 76, 67. — Untersuchung 74, 65; 78, 475; 
79, 150, 152. — Beurteilung 74, 66. 

Kakaofett, Nachweis von Cocosfett 76, 389. — Caprylsdiurezahl 79, 303. 

Kakaokeime, Nachweis in Kakaoerzeugnissen 79, 153. Untersuchung 74, 63. 

Kakaomasse, Aschengehalt 79, 152. — Beurteilung 74, 66. 

Kakaoprodukte, Bestimmung der Milchproteine 74, 144. — Siehe auch unter 
Kakaoerzeugnisse. 

Kakaopulver, Beurteilung 74, 67. — Siehe auch unter Kakao. 

Kakaorot 79, 152. ° 

Kakaoschalen, Nachweis in Kakao und Kakaoerzeugnissen 79, 153. — Be- 
stimmung 74, 63, 65, 66; 79, 153. 

Kakaowaren, Nachweis von Cocosfett 76, 389. — Beurteilung 74, 63. 
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Kakodylverbindungen, fliichtige, Arsenbestimmung 67, 72. 

Kali siehe unter Kalium. 

Kaliammonsalpeter, Bestimmung des Stickstoffs 77, 315. { 

Kalibrierung von Mikrobiiretten 70, 35, 469; nach der Quecksilbermethode 
72, 261. 

Kalifornische Weine, Analyse 73, 114. mae 

Kalilauge, Titration 77, 180. — Alkoholische Kalilauge, Reinigung des Alko- 
hols 79, 291. 

Kalimat, Bestimmung des Formaldehyds 80, 134. 

Kalisalpeter, Bestimmung des Stickstoffs 77, 315. 

Kalischmelzen, Entfernung aus Platintiegeln 80, 65. 

Kalium, Reaktion 64, 234; 71, 246; 79, 210, 355. — Nachweis 65, 421; 79, 357; 
mit Zirkoniumsulfat 76, 154; neben Natrium und Ammonium 79, 212; mikro- 
chemischer Nachweis als Pikrat 69, 59. — Unterscheidung von Natrium 65, 
422, — Bestimmung 64, 234, 477; 67, 312; 79, 345, 349, 353; als Perchlorat 
69, 61; 78, 79; als Kobaltinitrit 69, 60; 78, 82, 83; nach der Tartratmodi- 
fikation der Kobaltinitritmethode 72, 345; als Hydrotartrat 78, 82; gewichts- 
analytische und maf analytische 63, 161; mafanalytische 65, 423; 71, 247, 
417; 73, 439; 76, 469; mit Hilfe elektrometrischer Titration 72, 56; auf 
potentiometrischem Wege 72, 56, 58, 60; colorimetrische 74, 157; in tierischen 
Fliissigkeiten 74, 157; gasvolumetrische 76, 469; spektralanalytische 78, 84; 
durch indirekte Analyse neben Natrium 79, 215, 216; neben Natrium 65, 
77; 72, 60; 74, 249; bei Gegenwart und Abwesenheit von Sulfaten 72, 52; 
neben Magnesium 72, 61; neben Phosphaten und Sulfaten 74, 253; im Wasser 
61, 303; in einem Silicat 63, 180; in Silicaten, Ton usw. 67, 467; in sdure- 
unléslichen Silicaten 78, 81; in Erzen, feuerfesten und tonartigen Stoffen 
als Sulfid 71, 45; im Boden 65, 282; im Boden und in Diingemitteln 72, 468; 
im Speisesalz 67, 76; im Blut 74, 158, 160; fettsaures Kalium, in Seifen 79, 
428. — Bestimmung und Trennung von Natrium 64, 231, 429, 435. — Trenn- 
ung, von Lithium 80, 430; von Natrium 78, 79; von Natrium und Lithium 
72, 50; von Rubidium 70, 184. — Ermittelung im Boden 72, 469. — Atom- 
gewicht 73, 298; 77, 218. — Widerstands-Temperaturkoeffizient konzen- 
trierter Lésungen in fliissigem Ammoniak 75, 125. — Verwendung von 
Quarztiegeln bei Kalibestimmungen 76, 469.— ,,Schweres Kalium“, Messung 
der Radioaktivitit 77, 218. — Aufnahme von Kalium im ersten Entwick- 
lungsstadium des Weizens 79, 353. 

Kaliumathylxanthogenat, Herstellung 71, 407. 

Kaliumalaun siche Aluminiumkaliumsulfat. 

Kaliumanhydrotellurat, Reaktion 67, 306. 

Kaliumbichromat, bromometrische Bestimmung 63, 455. — Lodslichkeitsbe- 
stimmung 73, 21. — Dichte und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und ge- 
sattigter Loésungen 73, 22. — Verwendung, als Titersubstanz in der Jodo- 
metrie 65, 259; als Oxydationsmittel in der Oxydimetrie 66, 277; als Fall- 
ungsmittel fiir Alkaloide 75, 131; zur titrimetrischen Sulfitbestimmung 70, 
409. — Brauchbarkeit als Urma8 70, 128, 311. — Uberwert bei der Einstell- 
ung der Thiosulfatlisung 69, 145. — Reaktionsgewicht 78, 448. — Siehe 
auch unter Bichromat. 

Kaliumbijodat, Urtitersubstanz fiir Alkalimetrie und Jodometrie 78, 466. 


Kaliumbromat, elektrolytische Brombestimmung 76, 409. — Volumetrische 
Reduktionsmethoden mit arseniger Sdiure 68, 117. — Reduktion durch 
Natriumthiosulfat 72, 445. — Reaktionsgewicht 78, 448. 

Kaliumbromid, elektrolytische Brombestimmung 76, 409. — Ldoslichkeits- 
bestimmung 73, 16. — Dichte und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und 
peeee iaier Lésungen 73, 17. — Darstellung von reinem Kaliumbromid 


Kaliumcarbonat als Ursubstanz 70, 321. 


Kaliumchlorat, Reaktion mit Kaliumjodid 72, 365. — Untersuchung 70, 414. 
Volumetrische Bestimmung 63, 143; 68, 117; Léslichkeitsbestimmung 73, 18; 
elektrolytische Chlorbestimmung 76, 409. — Dichte und Lichtbrechungsver- 
mégen 1%iger und gesittigter Lésungen 73, 19. — Verwendung als Oxy- 
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dationsmittel in der Oxydimetrie 66, 278. — Herstellung von bromatfreiem 
Kaliumchlorat 72, 442. — Elektrolyse 79, 267. 

Kaliumchlorid, Nachweis und Bestimmung in Speisesalzen 70, 423. — Lis- 
lichkeitsbestimmung 73, 17. — Léslichkeitsbeeinflussung durch Natrium- 
chlorid und Kaliumnitrat 76, 366. — Dichte und Lichtbrechungsvermigen 
1%iger und gesittigter Lésungen 73, 18. 

Kaliumchloridlésungen, Oberflichenspannung 78, 298. 

Kaliumchromalaunlosung, Titration nach der Acetatmethode 68, 84. 


Kaliumchromat, Léslichkeitsbestimmung 73, 20. — Dichte und Lichtbrech- 
woe 1%iger und gesittigter Lésungen 73, 21. — Reinheitsgrad 


Kaliumcyanid, technisches, Bestimmung des Chlors 72, 480.— Titration neben 
Kaliumferrocyanid 62, 146. 

Kaliumdichromat, Reinheitsgrad 80, 387.— Verwendung als Standardsubstanz 
in der Jodometrie 80, 228. 

Kaliumferricyanid, maBanalytische Bestimmung 64, 252. — Verwendung als 
Standardsubstanz 70, 143. 

Kaliumferrocyanid, Bestimmung mit Persulfat 74, 439; Titration 61, 338; 
thermometrische Titration mit Kaliumpermanganat 76, 437. — Analysen- 
verfahren 73, 433. — Verwendung, in der Gewichtsanalyse 68, 300; zur 
Titerstellung von Permanganat 64, 259; zur Weinschiénung 68, 474; als Licht- 
filter fiir ultraviolette Strahlen 74, 194.— Farbung durch Nitrosobenzol und 
Nitrosodimethylanilin 77, 51. 

Kaliumfluorid, Verwendung bei der Manganbestimmung nach der Acetat- 
methode in Gegenwart von Eisen 68, 138. 

Kaliumhydrocarbonat als Urtitersubstanz 70, 335. — Herstellung von reinem 
Kaliumhydrocarbonat 70, 336. 

Kaliumhydrotartrat, Bestimmungsform fiir Kalium 78, 82. — Verwendung als 
alkalimetrischer Urstoff 78, 449. 

Kaliumjodat, elektrclytische Jodbestimmung 76, 410. — Léslichkeitsbestimm- 
ung 73, 22. — Dichte und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und gesittigter 
Lésungen 73, 23. — Verwendung, zur Titerstellung von Permanganat 64, 
260; zur Titration von Thallosalzen 69, 363; zur Einstellung von Salzsaéure 
78, 450; zur Riicktitration bei der Hypochloritbestimmung 79, 358. — Reak- 
tionsgewicht 78, 448. 

Kaliumjodatlésung zur titrimetrischen Bestimmung der Sulfite 70, 409. 

Kaliumjodid, Reaktion, mit Kaliumchlorat 72, 365; mit Brom 75, 277. — 
Elektrolytische Jodbestimmung 76, 410. — Einwirkung auf Vanadinphos- 
phorsdure 68, 461. — Darstellung von reinem Kaliumjodid 70, 372. — Teil- 
weiser Ersatz durch Ammoniumchlorid in der Jodometrie 74, 434. — An- 
wendung zur Titerstellung von Permanganat 64, 259. 

Kaliumkobalticyanid, Darstellung 70, 258. — Verwendung als Reagens in der 
qualitativen Analyse zum Nachweis von Zink und Wismut 70, 257. — 
Krystallfallung mit Mercurinitrat 70, 275. 

Kaliumkupfercarbonatlésung zur Bestimmung von Invertzucker 74, 470. 

Kalium-Kupfer-Phosphat, Darstellung 77, 88. ; 

Kaliumnitrat, Trennung und Wiedergewinnung anderer Salze aus indischem 
Rohsalpeter 72, 126. — Léslichkeitsbeeinflussung durch Kaliumchlorid 
76, 366. 

Kaliumperchlorat, Bestimmung 71, 79; titrimetrische 63, 168; der Léslichkeit 
73, 19. — Untersuchung 70, 415. — Loslichkeit in Alkohol und Methyl- 
alkohol 78, 80. — Dichte und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und ge- 
sittigter Lésungen 73, 20. 

Kaliumperjodat, elektrolytische Jodbestimmung 76, 410. 

Kaliumpermanganat, Reaktion mit Arsenit in schwefelsaurer Lésung 74, 209. 
— Bestimmung, volumetrische mit arseniger Sdure 68, 117; des Titers durch 
metallisches Silber 65, 257. — Léslichkeitsbestimmung 73, 23. — Dichte 
und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und gesadttigter Lésungen 73, 24. — 
Verwendung, als Urtitersubstanz fiir die Jodometrie 63, 321; als acidi- 
metrische Titersubstanz 71, 332; zur Titerstellung der Thiosulfatlésungen 
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68, 233. — Umsetzung mit arseniger Saure in alkalischer Losung 64, 302. — 
Mischkrystalle mit Bariumsulfat 68, 354.— Absorptionsspektrum 77, 117. — 
Abbau bei Oxydationsreaktionen zu festen Manganoxyden 77, 407. — Aut- 
treten von Absorptionsstreifen im Spektroskop als Endpunkt der Mangan- 
titration bei Gegenwart von Fluoriden 80, 220. — Siehe auch unter Per- 
manganat. : q 

Kaliumpermanganatlésung, Titerstellung mit Elektrolyteisen 70, 235. — Ur- 
titersubstanzen zur Einstellung 70, 237. — Verwendung zur titrimetrischen 
Bestimmung der Sulfite 70, 409. — Siehe auch unter Permanganat- 
l6sungen. 

Kaliumpersulfat, reines, Herstellung 74, 434. 

Kaliumplatinchlorid, Zusammensetzung 67, 457. ; 

Kaliumquecksilberjodid, Léslichkeit in Ammoniumrhodanid und Alkohol 
78, 330. 

Kaliumrhodanid, reines, Darstellung 70, 373. 

Kaliumsalze, mikroskopischer Nachweis 65, 422. — Unterscheidung von 
Natriumsalzen 67, 150. — Krystallbildung mit Natriumperchlorat 70, 62. — 
Kaliumsalz der Tribrenzcatechin-ferrisiure als Indikator in der Acidi- und 
Alkalimetrie 66, 1. 

Kaliumsulfat, Loslichkeitsbestimmung 73, 24. — Dichte und Lichtbrechungs- 
vermégen 1%iger und gesittigter Lésungen 73, 25. 

Kaliumtartrat, Reinheitsgrad 80, 386. 

Kaliumtribrenzcatechinferrat als Indikator in der Acidimetrie und Alkali- 
metrie 66, 1. 

Kaliumvanadat, Bestimmung 61, 252. 

Kalk, Nachweis des zur Neutralisation verwendeten Kalks in Butter 67, 233. 
— Bestimmung, in Wasser 61, 85; im Trinkwasser 72, 466; im Boden 72, 
466; in Backwaren 72, 466; des ausnutzbaren Atzkalks 67, 235; des nutz- 
baren Kalks im ungeléschten und geléschten Kalk 67, 236; des austausch- 
fahigen Kalks im Boden 80, 466; von Blei 71, 476; colorimetrische 64, 342; 


neben Magnesia 66, 108, 109. — Trennung des adsorptiv gebundenen von 
dem s&ureléslichen 80, 466. — Analyse 71, 194. — Geléschter Kalk, thermo- 
chemische Analysenmethode 73, 459. — Auswaschen mit Chlorammonium 


80, 466. — Behandeln des Bodens mit 0,05 n-Salzsdure 80, 466.— Siehe auch 
Vita cet aaa unter Calciumoxyd und unter Calciumhydr- 
oxyd. 

Kalkbediirfnis des Bodens, Bestimmung 64, 248; 80, 464, 467, 468; in Ver- 
bindung mit dem Reaktionsproblem 80, 464; der Héchstadsorption 80, 468. 
— Elektrometrische Titration zur Bestimmung 80, 469, 471. — 'Trennung 
des adsorptiv gebundenen Kalks vom kohlensauren 80, 468. — Berechnung 
des Wertes des austauschfahigen Kalkes 80, 468. — Beeinflussung der 
Resultate bei der Trennung 80, 469. — Einfluss der Durchflussgeschwindig- 
keiten des Kochsalzes durch den Boden 80, 469. — Messung der aktuellen 
Reaktion 80, 469. — Titrationskurven 80, 470. — Durchfihrung elektro- 
metrischer Titrationen 80, 470. — Vergiftende Wirkung auf die Elektrode 
80, 470. — Einteilung der Boden 80, 464. — Wirkung des Kalkes auf ver- 
schiedene Bodentypen 80, 464. — Physikalische Verainderungen des Bodens 
durch Kalk 80, 464. 

Kalkdruckverfahren zur Herstellung von wasserfreiem Alkohol 77, 453. 

Kalkdiingemittel, Beurteilung 66, 298. — Gewihrleistung des Gehaltes im 
Handel und Bestimmung der Mahlfeinheit 71, 316. 

Kalkmesser nach Wolff 79, 399. 

Kalksattigungsgrad, Bestimmung 80, 467; des adsorptiv gebundenen Kalkes 
80, 467. — Héchstadsorption 80, 467. — Trennung des adsorptiv gebun- 
denen Kalks vom kohlensauren 80, 467. 

Kalkseifen, Verhalten zu Lésungsmitteln 61, 426. 

Kalkstein, titrimetrische Bestimmung von Calcium- und Magnesiumcarbonat 
76, 232. — Beurteilung und Untersuchung 67, 236. 

Kalkstickstoff, Bestimmung, des Cyanamidstickstoffs 63, 64; des Gesamtstick- 
stoffs 68, 73. — Analyse 68, 7. — Aufschluss 80, 331; mit Kupferpulver 80, 
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332; mit Schwefelsiure und Kaliumsulfat 80, 332. — Siehe auch unter 
Calciumcyanamid. 

Kalkwasser, Titration 77, 182. 

Kaltextraktionsapparat 77, 50. 

Kanonenmetall, Zinnbestimmung 71, 84. 

Kaolin, Titangehalt 65, 375. 

Karlsbader Salz, Bestimmung von Sulfat 77, 207. 

Kartoffeln, Bestimmung, des Solaningehaltes 71, 91; der Stirke 73, 472. 

Kartoffelstarke, Fallbarkeit durch Alkaloidfaillungsmittel 76, 315. 

Karussellpriifung von Nitrocelluloselacken 73, 475. 

Kasein siehe Casein. 

Kasserollen 68, 413. 

Kassiterit, Zinnbestimmung 71, 90. — Analyse 80, 383. 

Katadyn siehe Wassersterilisierung. 

Katalase, Nachweis in Milch 78, 319. 

Katalysator fiir Elementaranalysen 74, 60. ; 

Katalyse der Reaktionen zwischen arseniger Siure und Ubermangansiure 
und deren analytische Anwendung 69, 348. 

Katalytische Analysen 76, 155. 

Kataphorese 76, 227. 

Kathode, niedrigschmelzende, fiir elektroanalytische Zwecke 72, 225, 231. 

Kathodenmaterial. Woodsche Legierung als Kathodenmaterial 79, 113, 115. 

Kathodenspannung, Anderung durch Legierungsbildung 75, 325. 

Kathodische Abscheidung von Metallen 73, 74. 

Kationen, Nachweis ohne Schwefelwasserstoff 79, 356; systematischer quali- 
tativer Nachweis ohne Anwendung von Schwefelwasserstoff, Thioessigsadure, 
Sulfiden etc. 72, 180. — Qualitative Untersuchung 68, 469. — Methoden zur 
quantitativen Bestimmung in tierischen Fltissigkeiten 74, 151, 471. 

Kationenadsorptionsvermégen 80, 471. 

Kautschuk, kiinstlicher, Identifizierung 63, 265. — Bestimmung, der Feuchtig- 
keit 63, 262; der Kautschukkohlenwasserstoffe 63,264; des Schwefels 63, 264; 
von Faktis 63, 265; von Cellulose 63, 265; von synthetischem Kautschuk 
63, 266; von mineralischen Fiillstoffen 63, 267; des Schwefels, der Sulfide 
und Sulfate 63, 267; der unldslichen Bestandteile in den Rohkautschuken 
63, 268; in Gummiwaren 63, 262, 263. — Vulkanisierter, Bestimmung des 
Schwefels, der Sulfide und Sulfate und iiber die Einwirkung von Lésungs- 
mitteln 63, 267. — Mineralischer, Untersuchung 63, 267. — Regenerierter, 
Untersuchung 63, 268.— Verwendung in der Elementaranalyse und dadurch 
bedingte Fehlerquellen 74, 62. 

Kautschukfillstoffe, Untersuchung bei Dunkelfeldbeleuchtung 74, 195. 

Kautschukkohlenwasserstoffe, Bestimmung im Gummi 63, 264. 

Kautschukmaterial, fiir isolierte Leitungen, Untersuchung 63, 269. 

Keks, Bestimmung der Saccharose 75, 319. 

Kerosin, Bestimmung der Sauerstoffzahl 80, 78. 

Kesselspeisewasser, Priifung auf wihrend des Betriebes darin enthaltene Gase 
77, 379. — Beurteilungsgrundsitze 71, 263. 

Ketone, Nachweis mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin 71, 211. — Reaktion mit Sul- 
fiten und Bisulfiten und deren Anwendung zu ihrer quantitativen Bestimm- 
ung 71, 205. — Bestimmung, der Carbonylzahl 72, 74; nach der Hydroxyl- 
aminmethode 71, 206; 80, 237. — Verhalten zu Fehlingscher Lésung 78, 
148. — Charakterisierung 71, 204. 

Ketorhamnose, Bildung von Methylfurfurol bei der Destillation mit Salzsdure 
78, 158. ; 

Kienél, Nachweis im Terpentiné] 75, 74. — Untersuchung 79, 224. — Normen 
75, 75. 

Kiese, Aufschluss 72, 85. 

Kieselfluornatrium siche Natriumsilicofluorid. 

Kieselfluorwasserstofisdure, Bestimmung in organischen Substanzen 67, 127. 
— Titration, konduktometrische 76, 53; neben Fluorwasserstoffsdure 65, 
263. — Trennung von der FluBsaure 61, 471. 
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Kieselgur, Verwendung, als Klirmittel 69, 253; zum Zuriickhalten von Nieder- 
schlagen 70, 357. i 7 

Kieselsdure, Nachweis 65, 192; 79, 213. — Bestimmung 74, 50; mit Membran- 
filtern 74, 49; unter Verwendung von Perchlorséure als Entwasserungs- 
mittel 68, 115; 69, 63; neben Silicium im Aluminium 74, 121; neben Wolfram- 
sdure 62, 367; in natiirlichen Wassern 61, 205; im Flu8spat durch Behand- 
lung mit Schwefelsdure 68, 118; in Gemengen von Flu8spat, Sand und Sili- 
caten 72, 158; in fluorhaltigen Mineralien 69, 67; zur Feststellung von Luft- 
siureschiden 74, 270. — Lésliche Kieselsiure, Bestimmung in Zement, 
Mortel und Beton 69, 251. — Reduktion durch metallisches Aluminium 72, 
447, — Léslichket der einzelnen Arten in Wasser mit CO, gesattigtem 
Wasser, Schwefelsdure und Salzsiure 76, 363. — Adsorption von Gasen 76, 
50; von Sduren, Basen und Salzen 76, 361. — Aufnahme aus Glasgefassen 
durch Natronlauge 78, 190. — Einwirkung der kolloidalen Kieselsdure auf 
die Eisentitration mit Kaliumpermanganat in salzsaurer Lésung 69, 127. 

Kieselsiuregel, Wertbestimmung gegeniiber Dampfen 78, 300. : 

Kieselsdurehydrosol, Einfluss auf die maSanalytische Eisenbestimmung 62, 417. 

Kieselwolframsaure als Fallungsmittel fiir Alkaloide 75, 131. 

Kindermehl, Bestimmung der Starke 77, 231. 

Kippscher Apparat zur Herstellung luftfreier Gase 74, 202. 

Kirschen, Untersuchung auf Weinsaiure 72, 285. 

Kirschlorbeerwasser, Untersuchung auf seinen Gehalt an Benzaldehyd 76, 315. 

K jeldahl-Aufschlussapparat 68, 3; 77, 60. : 

Klaérung von Zuckerlésungen durch Quecksilbersalze 71, 479. 

Klarpunkt, Bestimmung 70, 387. 

Kleber, Bestimmung, im Mehl 65, 88; in Weizen 80, 392; in Weizenmehlen 89, 
393; Schnellbestimmung des trocknen Klebers im Mehl 73, 472. 

Klopfen von Motorenbrennstoffen, Messung einer Konstante ftir das Klopfen 
80, 77. 

Knallsilber, Bildung bei der Arsenbestimmung mit Silbernitrat 78, 2. 

Knoblauchwurst, Zusammensetzung 63, 364. 

Knochenfette, Ermittelung des Linolsiuregehaltes 75, 468. 

Kobalt, Reaktion 69, 58; 73, 425; 77, 366; 79, 94, 355; Tiipfelreaktion 71, 54. 
— Nachweis 62, 233; 79, 357; mikrochemischer 67, 165; neben Nickel 66, 
176; von Spuren in Nickelsalzen 71, 407. — Nachweis und Bestimmung 77, 
366; in Silicatgesteinen 65, 64. — Bestimmung 62, 233, 234; 79, 352, 353: 
mit o-Oxychinolin 76, 191; mit Rhodanammonium 78, 431; durch Abscheid- 
ung mittels Ammoniumrhodanids in Anwesenheit von Pyridin 71, 97; mit 
a-Nitroso-f-naphthol 78, 431; mit Natriumsuperoxyd 78, 432; mit Wasser- 
stoffsuperoxyd 78, 432; mit Natriumbisulfit in ammoniakalischer Lésung 78, 
434; als Sulfat 78, 429; als Kaliumkobaltinitrit 78, 439; maBanalytische 65, 
73; 79, 146; elektrometrische 65, 144, 360.— Fallung, durch Schwefelwasser- 
stoff unter Druck 65, 187; mit Rubeansiure 78, 136; elektrolytische mit 
Quecksilberelektrode 75, 249; durch Leitfihigkeitstitration 62, 23, 163; 
colorimetrische 65, 424; 78, 427; elektrolytische 65, 67; mit Wood scher 
Legierung 79, 123, 133; indirekte 79, 145; kleiner Mengen 62, 234; neben 
Nickel, Kupfer und Eisen 65, 75; in Kobaltstihlen 65, 72. — Mitgerissen- 
werden durch Zinn als Stannisulfid 65, 423. — Bestimmung und Trennung 
von Eisen, Aluminium, Chrom und Phosphorséure 66, 89. — Trennung 65, 
67; von Eisen 78, 33; von Nickel 65, 344; von Zink 71, 181; von Cadmium 
65, 424; von Wismut 65, 268; kleiner Mengen von kleinen Mengen Kupfer, 
Zink und Nickel 67, 120. — Doppelsalze mit Rubidium und Caesiumchlorid 
70, 64. — Atomgewicht 66, 43;.77, 218. 

Kobaltathylendiaminchlorid (Kobaltien) als Reagens zur Bestimmung von 

pee eraut 79, 196. 
obaltammonsulfatlésung als Farbtypus bei Permanganattitrationen : 

Kobaltchlorid, Fallungsreaktion 71, /467. : hl 

Kobaltglaser, Ersatz 77, 59. 

Kobaltien (Kobaltathylendiaminchlorid) als Reagens zur Bestimmung des 
Wismuts 79, 200. , 


Kobaltnitrat — Kohlengase. 319 


Kobaltnitrat als Reagens fiir Farbreaktionen auf trockenem Wege 74, 213. 

Kobalto-Ion, Adsorption durch Papier 76, 360. 

Kobaltstahle, Bestimmung von Kobalt und Nickel 65, 72. 

Kobaltsulfat, elektrometrische Titration 65, 361; Leitfihigkeitstitration in 
wassriger Loésung mit Bariumhydroxyd 75, 130. — Hygroskopizitat 70, 290. 

Kobalttripelnitrite, Anwendung zum Nachweis von Kalium 64, 234. 

Kobaltvanadat, Bestimmung 61, 252. 

Kochfett, Bestimmung des Butterfettgehaltes 79, 299. 

Kochgeschirrmetalle, Angreifbarkeit 68, 429. 

Kochkesselmetalle, Léslichkeit in Speisen 67, 124. 

Kochsalz, Bestimmung, des Wassergehaltes 80, 398; von Jod 65, 328; im Kise 
71, 156. — Siehe auch unter Natriumchlorid. 

Kochsalzlésung als gasanalytische Sperrfliissigkeit 75, 194. 

Kochsalzprobe, oxydische, fiir Aluminium 72, 162. 

Kodein, Reaktionen 78, 477; Farbreaktion mit Mannit 77, 69. — Nachweis 76, 
314; mikrochemischer 64, 452. — Bestimmung 71, 250; im Opium 61, 366. 

KO6rperfliissigkeiten, Bestimmung, des Gesamt- und des Reststickstoffs 69, 314; 
des Ammoniaks 69, 364; des Harnstoffs 69, 85, 180, 255; der Phosphorsdure 
70, 91, 205; sehr kleiner Mengen von Arsen 61, 432. — Untersuchung 63, 72, 
316. — Mikroanalyse 63, 200. 

Kognak, Analyse und Beurteilung 72, 216. 

Koharenz, Bestimmung im Boden 64, 241. 

Kohle, Bestimmung, der Asche 64, 118; des Aschenschmelzpunktes 64, 118; 
der Teer- und Gasausbeute (Verschwelung) 64, 121; des Wassers 64, 115; 
73, 464; 80, 52; geringer Mengen Wasser 73, 70; des Kohlenstoffs 74, 62; 
79, 468; von Kohlenstoff und Wasserstoff 64, 119; des Sauerstoffs 64, 121; 
des Stickstoffs 64, 119; 66, 73; des Schwefels 64, 120; des Schwefels in den 
Destillationsprodukten der Kohle 69, 414; von Vanadin 61, 254; des Titans 
in bituminéser Kohle 65, 375; des spezifischen Gewichtes und der spezifischen 
Warme 64, 124; des Blahungsgrades 64, 117; der Festigkeit 64, 125; der 
Verbrennlichkeit 64, 125.— Fiir medizinischen Gebrauch (Carbo medicinale), 
Nachweis kleiner Mengen von Cyan 77, 392. — Bestimmung des Adsorp- 
tionsvermégens 65, 477. — Verkokungsprobe 64, 115. — Untersuchungen 
73, 463; mikroskopische 64, 124. — Verbrennung im Calorimeter 67, 404. — 
Carbonylzahlen und ihre Beziehungen zum Alter und Verwitterungsgrad 
72, 74. — Extraktion 64, 123. — Selbstentziindlichkeit 64, 123. — Probe- 
nahme und Versendung 64, 114. — Adsorption von Wasserdampf und an- 
deren Daimpfen 78, 299; Elektrolytadsorption 78, 299. — Aktive, Adsorp- 
tionswirkung 71, 60. — Aktive, Vergleich der Adsorptionskraft gegen 
organische Sduren 78, 298. — Apparat fiir die Schwimmaufbereitungsprobe 
von kleinen Kohlen 77, 58.— Apparat zur Bestimmung des Wassers 80, 290. 

Kohlendioxyd, Nachweis 80, 143. — Bestimmung, kleiner Mengen 75, 45; nach 
A. Krogh 74, 413; von Kohlendioxyd, Sauerstoff und Edelgas 78, 341; 
in atmospharischer Luft 75, 45; in Carbonaten 68, 119; in Kohlensdure 
78, 342; im Gas 64, 127; in Rauchgasen 78, 445; in Luft 71, 63; in Back- 
pulver 71, 361, 362; in konzentriertem Ammoniakwasser 71, 319; im Blut 
74, 205. — Analyse von Gemischen mit Kohlenoxyd 75, 42. — Herstellung 
und Analyse konstanter Gemische mit Luft 75, 45.— HKinwirkung auf Pheno- 
late 64, 72. — Wirkung auf die katalytische Oxydation von Kohlenoxyd 
durch Sauerstoff 75, 42. — Reinigung von Sauerstoff 70, 144. — Adsorption 
an Holzkohle in Gemischen mit Wasserstoff 76, 51; durch Askarit 76, 52; 
Adsorption an Holzkohle, Wirmeténung in verschiedenen Druck- und Tem- 
peraturgebieten 76, 51..— Apparat zur Bestimmung 75, 45, 190. — Siehe 

- auch unter Kohlensdure. 

Kohlenelektroden zur Spektralanalyse 68, 356. : 

Kohlengase, Bestimmung der Oxyde des Stickstoffs (mit Ausnahme des Stick- 
oxyduls), die in geringen Mengen in den Verbrennungsprodukten sich vor- 
finden 71, 57. et: ; Ret 


390 Kohlenhydrate — Kohlenteerfarbstoffe. 


Kohlenhydrate, Farbenreaktionen 80, 229. — Colorimetrische Bestimmung 
75, 431. — Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 314. — Neues 
Kohlenhydrat (Trifructosan), Vorkommen in Roggenmehl 79, 154. 


Kohlenoxyd. Reagens auf Kohlenoxyd 68, 55. — Nachweis, in einer Verdacht 
erweckenden Atmosphire 68, 55; in Grubenwettern, Brandgasen und Nach- 
schwaden 75, 44; in Bergwerken 80, 142; in der Luft 75, 44. — Bestimmung, 
mit Jodpentoxyd, 68, 56; 75, 43, 195; mittels Quecksilberoxyds 72, 264; 
titrimetrische mit Silberlésung 75, 40; des Vergiftungskoeffizienten bei 
Kohlenoxydvergiftung 67, 80; neben Methan 76, 457; in Wasserstoff 75, 42; 
im Stickstoff oder anderen indifferenten Gasen 72, 324; in Gasgemischen 
75, 42; im Gas 64, 126; in gasformigen Brennstoffen 68, 239; in industriellen 
Gasen 75, 43; in der Luft 76, 238; 80, 142; von Spuren in der Luft 72, 476; 
75, 44; in dthylenhaltiger Luft 75, 43. — Analyse, mittels automatisch regi- 
strierenden Apparates 68, 56; von Gemischen mit Kohlendioxyd 75, 42. — 
Absorptionsverfahren 75, 41; Absorption durch Lésungen von Kupfer(1)- 
chlorid 67, 448..— Kohlenoxyd absorbierende Mischungen 68, 55. — Frei- 
werden aus Pyrogalloll6sungen bei der Absorption sehr sauerstoffreicher 
Gasgemische 75, 41. — Verbrennung mit Kupferoxyd 68, 240; 74, 59, 60. — 
Verbindung, mit Iridiumchloriir 75, 39; mit Osmiumtrichlorid 75, 40.— Kata- 
lytische Oxydation 75, 42. — Gehalt an Eisencarbonyl 78, 311. — Kohlen- 
oxydgefahr fiir Staat und Industrie 75, 44.— Apparat, fiir eine automatisch 
registrierende volumetrische Kohlenoxydanalyse 68, 56; zur Oxydation 
76, 240. 

Kohlenpasten, Zusammensetzung 68, 480. 


Kohlenséure, Nachweis, in Dampfkesselspeisewasser wahrend des Betriebs 
77, 379; angreifende Kohlensaure, Nachweis, Bestimmung und Berechnung 
im Wasser 61, 198. — Bestimmung 62, 222; mafanalytische 66, 350; durch 
Fallung als Bariumcarbonat und Titration des Laugeniiberschusses 72, 135; 
in Carbonaten 74, 52; in destilliertem Wasser 78, 454; in Natronlauge 78, 
197; im Bier 72, 458; im Boden 80, 464; der freien Kohlensiure im Wasser 
61, 200. — Einfluss der Kohlensaiure beim Titrieren 79, 288. — Kohlensdure 
des Wassers, als Zersetzungsursache fiir Natriumthiosulfatlésungen 68, 387. 
— Kohlensdure des Handels, Reinheitsgrad 76, 286. — Absorptionsapparat 
67, 110; Gehalt des Wassers an Kohlenséure 79, 295. — Apparatur zur Be- 
stimmung 80, 105; von sauerstofffreier Kohlensiure 80, 411. — Siehe auch 
unter Kohlendioxyd. 

Kohlenstoff, Bestimmung 61, 58; 74, 56 60; auf trocknem Wege 69, 403; auf 
nassem Wege 76, 295; nach der Chromsiuremethode 76, 296; nach der 
Silberchromatmethode 77, 224; volumetrische 76, 297; mikrogasvolumetrische 
74, 414; mikroanalytische 69, 397; durch Mikroelementaranalyse 66, 305; 
74, 409, 412, 417; des freien Kohlenstoffs in Gummiwaren 61, 427; des freien 
Kohlenstoffs im Teer 70, 430; des gebundenen Kohlenstoffs, im Gusseisen 
69, 456; in stark kohlenstoffhaltigen Materialien neben Zink und Blei in der- 
selben Probe 65, 426; in Kohlen 64, 119; 74, 62; 79, 468; in organischen Sub- 
Stanzen 65, 335, 336; 74, 415; 76, 299; 77, 144; in organischen Verbindungen 
mit Arsen und mit Quecksilber 69, 136; in biologischen Produkten 74, 63; 
im Boden 72, 473; 80, 464; in Roheisen und Stahl durch Verbrennung im 
Sauerstofistrom 72, 435; im Nickel 65, 69; in Ferrosilicium 78, 305, 308. — 
und Chromaten 69, 404. — Atomgewicht 77, 218. — Gasgeheizter Ofen zur 
Bestimmung des Kohlenstoffs 61, 418. — Verbrennungsschiffchen zur volu- 
metrischen Bestimmung 66, 171. — Kohlenstoffgehalt des Elektrolyteisens 
nach A. Classen 70, 238. 

Kohlenstoffbestimmungsofen, gasgeheizter 61, 413. 


Kohlenstofthaltige Materialien, Bestimmung von Zink. Blei d Kohl 
in derselben Probe 65, 426.” . » Blei und Kohlenstoff 


Kohlenstoff-Wasserstoff-Sauerstoff enthaltende organische Stoffe, Verhalten 
zu Fehlingscher Lésung 78, 148. 


Kohlenteerfarbstoffe, Abscheidung 77, 305. 


Kohlenwasserstoffe — Kongorot. 321 


Kohlenwasserstoffe, Bestimmung, der schweren Kohlenwasserstoffe 68, 240; 
der aromatischen Kohlenwasserstoffe, in Gasolin 76, 461; in Kohlenwasser- 
stofigemischen 80, 74; der unnitrierten Kohlenwasserstoffe im technischen 
Nitrotoluol 63, 120; der fremden Kohlenwasserstoffe in Bienen- und Carnauba- 
wachs 68, 203. — Gasférmige, fraktionierte Destillation zur Einzelbestimm- 
ung 75, 196. — Untersuchung 80, 73. 

Kohlenwasserstoffgemische, Bestimmung von aromatischen Kohlenwasser-— 
stoffen 80, 74. 

Kohlenwasserstofféle, Untersuchung 80, 77. 

Kohlenwiderstands6fen 79, 393. 

Kohlepulver, Bestimmung des Adsorptionswerts 78, 298. 

Kokain, Krystallbildung mit Natriumperchlorat 70, 62. 

Kokereigas, Benzolbestimmung 76, 394. 

Koks, Bestimmung, des wirklichen und des scheinbaren spezifischen Gewichts 
62, 462; der Feuchtigkeit 62, 95; des Stickstoffs 66, 73; 70, 427; des Wassers 
74, 162. — Festigkeit 64, 125. — Siehe auch unter Steinkohlenkoks. 

Koksaschen, Phosphorbestimmung 64, 284. 

Koksofengas, Bestimmung des Schwefelgehaltes 76, 120. 

Kokungsvorgang, Beobachtung an kleinsten Mengen fester Brennstoffe durch 
das Erhitzungsmikroskop 76, 221. 

Kola-Fluidextrakt sieche Extractum Colae fluidum. 

Kollodiummembranen 70, 356. 

Kolloidadsorption zur quantitativen Analyse, speziell zur quantitativen Mikro- 
schwefelbestimmung in organischen Substanzen 68, 220 

Kolloidale Bestandteile, Bestimmung im Boden 64, 245. 

Kolloide, mikroskopische und optische Untersuchung 74, 195. 

Kolloide Farbstoffl6sungen, Bestimmung der elektrischen Ladung der Teilchen 
76, 227. 

‘Kolloide Lésungen, Adsorption von Gasen 76, 52. 

Kolloide Systeme verschiedener Teilchengrésse, Nephelometereffekt 79, 57. 

Kolloidforschung, Anwendung des Polarisationsmikroskops 74, 193. 

Kolophonium, Reaktion mit Molybdansiure 78, 235. — Nachweis 79, 228; im 
Wachs 68, 199; in Seifen 77, 41. — Bestimmung 79, 225, 226; in Fetten und 
Seifen 61, 131; im Guajac-Harz, Tolubalsam, Jalapen- und Scammoniumharz 
74, 431. — Einfluss auf die Konstanten von Wachs 68, 199. 

Kolostralmilch, Nachweis 67, 171. 

Koltschug- Aluminium, Zusammensetzung 76, 234. 

Komparator 76, 453. 

Kompensationsapparat fiir potentiometrische Analysen 69, 424. 

Kompensationscolorimeter 77, 458. 

Kompensationsmanometer 69, 189. 

Komplexchemische Reaktionen 79, 212. 

Komplexe Cyanverbindungen enthaltende Gemische, qualitative Analyse 
80, 228. 

Komplexe Salze oder Ionen, Nachweis der Gegenwart oder Abwesenheit. in 
verdiinnten wissrigen Lésungen 77, 147. — Innere Komplexsalze in der 
quantitativen Analyse 68, 61. 

Kondensmilch, Bestimmung, von Fett 71, 152; der Saccharose 71, 151, 152; 
74, 147. — Untersuchung 71, 153. — Umrechnungsfaktor von Gewichtspro- 
zenten Fett auf Volumprozente 74, 147. — Auslindische Kennzeichnung 
71, 151. 5 

Kondensoren zur Dunkelfeldbeleuchtung 74, 196. 

Konduktometrische Bestimmungen neben potentiometrischen Analysen 80, 213. 

Konduktometrische Schnellanalyse 75, 130. 

Konfitiiren, Nachweis, von Apfeln 75, 472; von Sulfiten 80, 314. — Bestimmung 
der Benzoesdure 71, 410. — Trennung von Apfelsiure und Citronensdure 
75, 474. 

Kongopapier, Herstellung 78, 62. — ; ; 

Kongorot, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. 

Ztschrft. f. anal. Chem., Register zu Band LXI—LXXX. 21 


20%) Konserven — Kritische Lésungstemperatur. 


Konserven, Unterscheidung von solchen aus frischen Gemiisen und solchen 
aus Trockengemiisen 76, 238. — Nachweis und Bestimmung von Konser- 
vierungsmitteln 71, 366, 410. — Bestimmung, von Blei und Zinn 67, 123; 
71, 476; von Zinn 79, 239; kleiner Metallmengen 71, 473; Mikrokupferbe- 
stimmung 62, 321. — Vergiftungen durch Biichsenkonserven 67, 125; 

Konservenbleche, Bestimmung der Stirke des Zinnbelags 71, 477, 

Konservenbiichsen, Bestimmung, von Zinn und Biei 71, 476; der Starke des 
Zinnbelags 71, 477. — Entnahme von Gasen 79, 390. _ ‘ 

Konservierungsmittel, Nachweis und Bestimmung in Nahrungsmitteln und 
Konserven 71, 366, 410. 

Konstante fiir das sogenannte Klopfen von Motorenbrennstoffen 80, 77. 

Konstruktal, oxydische Kochsalzprobe 72, 162. 

Konstruktionsmaterial ,,Haveg“ fiir chemische Apparate 69, 57. 

Kontaktthermometer 74, 114. 

Konzentration, Bestimmung in Lésungen 78, 444; 80, 69. 

Kopal, Nachweis 79, 228. 

Kopierstifte, Priifung 61, 89. : 

Kork, Verwendung in der Elementaranalyse und dadurch bedingte Fehler- 
quellen 74, 62. 

Kornbranntweine, Untersuchung und Beurteilung 72, 211. 

Korngrésse, Bestimmung 75, 382. Korngrésse und Léslichkeit, vergleichende 
Untersuchungen 76, 366. 

Kornrade, Bestimmung im Mehl 76, 387. 

Korrektionsrohr fiir Gasbiiretten 75, 192. 

Kot siehe Faces. 

Kratze, Bestimmung von Blei, Kupfer und Zinn 67, 210. 

Kraftstoffe, Bestimmung der Mengenverhiltnisse und Beurteilung von Ge- 
mischen von Kraftstoffen 72, 478. 

Kreatin, Bestimmung 77, 462; in Blut und Serum 66, 197; des Stickstoffs 76, 
237. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. 

Keratinin, Bestimmung 77, 462; in Blut und Serum 66, 197; in Fleisch- und 
Wurstwaren 73, 94; in Bouillonpraparaten 76, 474. 

Krebssuppen, Untersuchung und Beurteilung 80, 81. 

Kreis-Reaktion zum Nachweis der Ranzigkeit von Kakaobutter 80, 395. 

Krem-Schokolade, Beurteilung 74, 69. 

Kreolin, Untersuchung 78, 226. 

Kreosot siche Buchenkreosot. 

Kresol, rohes, Farbenreaktionen 78, 236. — Nachweis in der Milch 79, 159. — 
Bestimmung 71, 108; 73, 446; bromometrische 77, 186, 197; 78, 226; jodo- 
metrische 78, 225; mit der Diazotierungsmethode 78, 230; in Kresolseifen- 
lésung 65, 93, 95; 77, 192; in Kresolseifenpriparaten 77, 200; in Kresol- 
gemischen 77, 187; der Carbolsdiure 68, 257, 269; von m-Kresol 65, 289. — 
Unterscheidung von o-, m- und p-Kresol und von Phenol und Guajacol 78, 
233. — Bestimmung und Trennung, auch von Phenol 78, 224. — Perman- 
ganatverbrauch 78, 225. — Handels-Kresol, Analyse 68, 269. — Siehe auch 
unter Rohkresol. 

m-Kresol, Bestimmung im Rohkresol 65, 289. — Erstarrungspunkt 65, 296. 

p-Kresol, Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 73. 

Kresolgemische, Bestimmung von m-Kresol 77, 187. — Analyse 77, 201. 

Kresolrot, Dissoziationskonstante 78, 60. — Salzfehler 78, 64. — Als Indi- 
kator 63, 294. 

Kresolrotpapier zur Bestimmung der Wasserstoff-Ionen-Konzentration 73, 134. 

Kresolseifenlésung (Liquor Cresoli saponatus), Untersuchung 65, 95; 78, 226. 
— Wertbestimmung 61, 425. — Zusammensetzung 77, 199. 

Kresolseifenpraparate, Bestimmung des Kresols 77, 200. 

Kresolviolett als Indikator 78, 65. 

Kresylblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdéure 75, 109. 

Kreuztische beim Mikroskopieren 74, 195. 

Kritische Lésungstemperatur 80, 77. 


Kryolaczahl — Kupfer. 323 


Kryolaczahl der Milch 71, 364; 77, 232. 

Kryoskopie 74, 348, 404; 80, 357; der Milch 71, 146; 77, 232. — Anwendbarkeit 
in der chemischen Analyse 74, 356; in der Pharmazie und Nahrungsmittel- 
chemie 74, 405. — Kryoskopie wiissriger Lésungen, Thermometerform 74, 
352. — Kryoskopie bei lacktechnischen Untersuchungen 74, 407. — Kryo- 
skopische Unregelmaifbigkeiten bei Phenol 80, 364. 

Kryoskopische Konstanten, Beziehung zu ebullioskopischen 80, 364. — Appa- 
rat zur Messung bei héheren Temperaturen 74, 351. 

Kryoskopische Messungen mit Nitrobenzol als Lésungsmittel 74, 404. 

Kryoskopische Methode 74, 351; fiir die Adsorption 74, 355. 

Kryoskopische Mikromethode 62, 51. 

Kryoskopische Molekulargewichtsbestimmungen, im Reagensglas 74, 352; 
mittels Dampfdruckthermometers 74, 354; in fliissigem Ammoniak 74, 353; 
in Diphenylather 74, 354. 

Kryoskopische Untersuchung der Siureadditionsverbindungen des Dimethyl- 
pyrons 74, 355. 

Kryoskopisches Gefass 74, 351. 

Kryostat 74, 47; automatischer fiir das Temperaturintervall von 0° bis —100° 
74, 349. 

Krypton, Abscheidung aus der atmosphirischen Luft 80, 135. 

Krystalle, Ausscheidung aus tibersdttigten Lésungen 79, 56. 

Krystallisation, kiinstliche, zum mikrochemischen Nachweis gewisser Zucker 
und mehrwertiger Alkohole 78, 153. 

Krystallisationsvorgange, Demonstration mittels des Toeplerschen Schlie- 
renmikroskopes 77, 138. 

Krystallisierschale 68, 412. 

Krystalluntersuchung, mikroskopische 74, 196. 

Krystallwinkelmessung unter dem Mikroskop 74, 198. 

‘Kuchen, Bestimmung, von Zucker 65, 88; der Saccharose 75, 319. 

Kiichengeschirr, Nachweis von Blei in der Glasur 67, 239. 

Kithler 61, 412; 65, 456, 457; 77, 47; 79, 391; mit einschraubiger Kiihlerklammer 
65, 456. — Destillations- und Riickflusskiihler 69, 124. 

Kuhmilch, Gehalt an Phosphorverbindungen 71, 145. — Nitratgehalt 74, 141. 
— Siehe auch unter Milch. 

Kuhmilchdiastase (Amylase) zum Nachweis der Dauerpasteurisation 71, 150. 

Kunsthonig, Untersuchung 75, 136; 76, 73. — Unterscheidung von Naturhonig 
69, 411. — Bestimmung, der Trockenmasse 69, 408; des Oxymethylfurfurols 
78, 158, 381; refraktometrische des Trockenriickstandes 76, 75. — Hochst- 
grenze fiir Wasser und Rohrzuckergehalt 75, 141. — Titrimetrischer Saure- 
grad und Wasserstoff-lonen-Konzentration 75, 143. 

Kupfer, Reaktion 64, 41, 330; 71, 462; 79, 94, 355; mit Phenolen 78, 237. — 
Empfindlichkeit der Reaktionen mit Benzoinoxim und mit Ferrocyankalium 
78, 422. — Nachweis 62, 283, 375; 67, 31, 164, 168; 68, 300; 79, 357; mit 
Chinosol 67, 299; mit der Elektrotiipfelmethode 78, 422; geringster Mengen 
68, 299; mikrochemischer mit Benzoinoxim (Cupron) 70, 63; von Quecksilber 
62, 398; neben Eisen 75, 167; im destillierten Wasser 78, 238. — Empfind- 
lichkeit des Nachweises geringer Beimengungen 78, 220. — Bestimmung 
61, 60; 62, 161, 262, 278; 63, 250; 70, 193, 297; 78, 474; 79, 38, 319, 349, 353; 
gewichtsanalytische 64, 41, 334, 380; 76, 235; als Cuprioxyd 69, 331; als 
Cuprosulfid 65, 134; 69, 352; als Kupferrhodaniir 72, 337; als Cuprojodid 
63, 324; durch Abscheidung mittels Ammoniumrhodanids in Anwesenheit 
von Pyridin 71, 185; mit 5,7-Brom-o-Oxychinolin 78, 113; als Cu-Benzoin- 
oxim 70, 64; mafanalytische 71, 225; 73, 309; jodometrische 67, 50; 79, 32; 
makro- und mikrojodometrische in Kupfersalzen der organischen Séuren 
und Enole 75, 228; potentiometrische 73, 284; 74, 39; 78, 470; potentio- 
metrische, bei Gegenwart anderer Metalle 68, 247; gleichzeitig mit Silber 
76, 53; in derselben Lésung mit Arsen 75, 63; des Kupfers und des Eisens 
nacheinander in metallurgischen Produkten 75, 57; elektrometrische neben 
Silber 63, 102; elektrolytische 63, 218; 79, 205; schnellelektrolytische 67, 356, 

alle 


394 Kupfer — Kupferammoniumcehlorid. 


362; mit niedrigschmelzender Kathode 72, 237; colorimetrische 71, 474; 78, 
113; makro- und mikrochemische als Quecksilbertetrajodo-Kupferathylen- 
diamin 78, 329; mikrochemische 64, 332, 405; 78, 241; von Spuren 70, 149; 
von Arsen 65, 152; von Wismut 70, 418; von Gold, Kupfer und Silber 76, 55; 
von Antimonspuren 74, 33; 79, 206; kleiner Mengen Blei 61, 467; in Gegen- 
wart anderer Metalle durch potentiometrische Titration mit Chromchloriir 
73, 223; neben Antimon 63, 83; neben Kisen 65, 200; 76, 371; 79,33, 35; neben 
Arsen und Eisen 67, 52; 76, 372, 875; neben Chromat und Eisen 76, 375; 
neben Zink und Eisen 79, 168; neben Cadmium 75, 407; neben Quecksilber 
78, 332; neben Titan 76, 279; in Erzen 69, 134; 70, 406; 79, 205; in Nickel- 
erzen 65, 74; in Schwefelkiesen 67, 35, 151; im Pyrit und Kupferkies 76, 
375; in Molybdanglanz 79, 206; in technischem Kupfer 66, 388; in Kupfer- 
riickstinden, Kupferkritzen und Aschen 61, 470; in Kratze 67, 210; in 
Kupferkonzentraten 71, 468; 76, 236; im Kupfersulfat des Handels 70, 148; 
in Legierungen 67, 119; in Legierungen von Blei, Zinn und Antimon 65, 426; 
in Kupfer-Zinnlegierungen 66, 292; in Lagermetallen 79, 318, 319; in Werk- 
stittenabfallen, Metallaschen, Spinen und Kupferlegierungen 62, 321; in 
organischer Substanz 67, 123; in Insektiziden und Fungiziden 79, 205; in 
praparierten Geweben 72, 75; in widerstandsfaihigen Geweben 74, 363; in 
tierischen Geweben 67, 78; im Blut 74, 478; 75, 78, 229; in Konserven, 
Lebensmitteln, sowie pflanzlichen und menschlichen Organen, Blut und 
Urin 71, 474; in Konserven 62, 321; im Weine 66, 24, 371; in Gelatine 71, 
476; in Trinkwasser 64, 325; in Pflanzenschutzmitteln auch in Gegenwart 
von Eisen, Arsen und Quecksilber 69, 260. — Abscheidung durch Schwefel- 
wasserstoff im Entstehungszustande 64, 37. — Fallung, durch Natriumthio- 
sulfat 74, 363; mit o-Oxychinolin 78, 114. — W&gung als Pyridin-Rhodan- 
komplex 78, 241. — Bestimmung und Trennung von anderen Metallen mit 
Hilfe von o-Oxychinolin 70, 341; mikrochemische mit 5,7-Brom-o-Oxychinolin 
70, 347. — Trennung, von Wismut 63, 337; 65, 267; 67, 253; von Silber 63, 
227; von Silber und Wismut 66, 294; von Blei, Zinn und Cadmium 62, 271; 
von Cadmium 71, 326; 79, 356; von Cadmium in der qualitativen Analyse 
76, 369; von Quecksilber 62, 479; 67, 27; 72, 441; 77, 339; von Antimon 70, 
139; von Arsen 70, 139; von Zinn 68, 423; 70, 139; von Eisen 66, 287; von 
Zink 61, 61; 66, 31; von Aluminium 71, 379; von Beryllium mit o-Oxychinolin 
76, 135; von Gallium 66, 466; von Gold 61, 182; von den Platinmetallen 66, 
283; von Tellur 68, 19; potentiometrische von Zinn 76, 290; von Zinn und 
Wismut 76, 291; von Selen 76, 236; von Antimon und Zinn 76, 291; von 
Antimon, Zinn und Blei 76, 291; elektroanalytische, von Wismut 68, 420; 75, 
408; von Quecksilber 68, 418; von Blei 68, 421; von Silber 68, 420; von Anti- 
mon und Zinn 68, 423; durch abgestufte Potentiale, von Blei, Zinn, Cadmium, 
Zink, Antimon und Wismut 71, 469; von Antimon, Blei, Zinn, Zink 71, 471; 
von Blei, Zinn, Cadmium, Zink und Antimon 71, 472; kleiner Mengen von 
kleinen Mengen Zink, Nickel und Kobalt 67, 120; mikroanalytische von 
Silber 64, 418; 70, 64. — Einfluss, auf die Ergebnisse der Eisentitration 69, 
128; 73, 310; auf die colorimetrische Kobaltbestimmung 78, 436; auf die 
Zersetzungsgeschwindigkeit von Thiosulfatlésungen 73, 344; der Wasser- 
stoff-Ionen-Konzentration auf seine Verdringung aus Lésungen bei hohen 
Drucken und Temperaturen 77, 146; von Aciditit, Konzentration und Indi- 
kator 79, 32; auf die Herstellung von Elektrolyteisen 70, 244. — Verwend- 
ung, als Reduktionsmittel fiir Ferrieisen 70, 458; als Katalysator, bei der 
jodometrischen Eisen(3)bestimmung 79, 26; bei der Reaktion zwischen Ferri- 
salz und Thiosulfat 68, 300; von reduziertem Eisen in der Elementaranalyse 
64, 358. — Absorption bei der Verdauung kiinstlich mit Kupfer gefirbter 
Gemiise 68, 127. — Herstellung von reduziertem Kupfer in fein verteilter 
Form 65, 364. — Doppelsalze mit Rubidium und Caesiumchlorid 70, 64. — 
Atomgewicht 77, 220. — Apparat zur Mikrobestimmung 62, 325. —- Flasche 
zur jodometrischen Titration 66, 174.— Aussenhiilse aus Kupfer fiir Beck - 
mann sche Siedepunktsapparate 80, 360.— Siehe auch unter Cupri-Ion. 
Kupferathylendiaminnitrat als Reagens zur Fallung von Quecksilber 78, 245. 
Kupferammoniumchlorid, Reinheitsgrad 80, 385. 
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Kupferbenzoinoxim als Wigungsform des Kupfers in der quantitativen Mikro- 
analyse 70, 64. 

Kupfer-Berylliumlegierungen, Bestimmung des Berylliums 73, 63. — Tech- 
nische Bedeutung 73, 63. 

Kupferblockcalorimeter 76, 217. 

Kupfer(1)chlorid, Verwendung der Liésung zur Absorption von Kohlenoxyd 
67, 448. — Haltbarmachung der Lésung zur Absorption von Kohlenoxyd 
67, 120. — Herstellung einer ammoniakalischen Liésung unter Verwendung 
von Hydrazinsulfat 75, 295. 

Kupferdeckel fiir Calorimeterhiillen 79, 465. 

Kupferdiathylendiaminnitrat (Kupraenitrat), als Reagens zur Bestimmung von 
Quecksilber 77, 335. — Darstellung 77, 338. 

Kupferelektrode bei Aciditaitsbestimmungen und Titration von Si&uren und 
Basen 80, 205. , 

Kupfergefasse, Anwendung bei der Extraktion 77, 50. 

Kupfer-Kalium-Phosphat, Darstellung 77, 88. 

Se tates Bestimmung, von Schwefel 63, 17; 75, 169; von Kupfer und Eisen 

I : 

Kupferkonzentrate, Bestimmung von Kupfer 71, 468; 76, 236. 

Kupferkratze, Kupferbestimmung 61, 470. 

Kupferlegierungen, zinnhaltige, Bestimmung, des Schwefels 75, 169; von An- 
timonspuren 79, 206; Mikrokupferbestimmung 62, 321. 

Kupferlésungen, Bestimmung von Selen 76, 236. 

Kupfer-Natrium-Pyrophosphat, Darstellung 77, 88. 

Kupferniederschlage, Wismutbestimmung 68, 63. 

Kupferoxychinolinkomplex, Zusammensetzung 70, 343. 

Kupferoxyd, Wasserléslichkeit 65, 161. — Einfluss auf die Verbrennbarkeit 

- von Gasen 68, 239. — Kupferoxyd und Eisenpulver bei der Stickstoffbe- 
stimmung in Salpeter 68, 216. — Reinheitsgrad 80, 385. 

Kupferoxyd-Ammoniak, Verwendung, als Cellulosereagens 74, 266; zur Be- 
stimmung der in Zellmembranen eingeschlossenen Starke 74, 462. 

Kupferoxydspirale, Vorrichtung zur Verbrennung 74, 60. 

Kupferpulver, Verwendung, in der analytischen Chemie 68, 1; bei der K jel - 
dah1-Bestimmung 68, 212. 

Kupferron, Verwendung, in der qualitativen Analyse 61, 60; 80, 97; bei der 
Analyse von natiirlichen Silicaten und Aluminaten 65, 366; zur Bestimmung 
von Titan, Uran, Zirkon, Vanadin, Niob, Tantal, Gallium, Zinn, Wismut 
und Thorium 80, 98; zur quantitativen Bestimmung und Abtrennung von 
Eisen, Kupfer, Zirkon und Vanadin 68, 61; zur Aluminiumbestimmung 74, 
213; zur Bestimmung und Trennung des Zinns 74, 215; zur Trennung des 
Kupfers und Eisens von Begleitmetallen 80, 97.— Gewinnung 80, 97, 98, 99. 

Kupferriickstainde, Kupferbestimmung 61, 470. 

Kupfer(2)salz, jodometrische Bestimmung 79, 26. — Verwendung als Kataly- 
sator bei der Einstellung von Potentialen 73, 234. 

Kupfersalzzusatz, Einfluss bei der jodometrischen Eisen(3)salzbestimmung 
70, 221. 

Kupferspuren, Bestimmung nach der Methode von E, de Haén, Theorie des 
Zeitfaktors 70, 149. 

Kupfersulfat, Bestimmung, des Kupfers 70, 148; der Léslichkeit 73, 13. — Leit- 
fihigkeitstitration in wiassriger Lésung mit Bariumhydroxyd 75, 130. — 
Gehalt an Kupfer 75, 307. — Reduktion mit Natriumhypophosphit 75, 256. 
— Dichte und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und gesdttigter Losungen 
73, 14. — Siehe auch unter Kupfervitriol. 

Kupfersulfid, Uberfiihrung in Sulfiir 65, 134. — Gefalltes Kupfersulfid, Zu- 
sammensetzung und Verhalten 72, 32. — Mitausfallen von Eisensulfid 73, 
162. — Mischfillung mit Zinksulfid 73, 164. — Bindeverhialtnisse der Atome 
74, 372. 

Kupfervanadat, Bestimmung 61, 253. 4 F 

Kupfervitriol, Nachweis im impragnierten Holz 66, 475. — Kupferbestimmung 
63, 328. 
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Kupolofenschlacke, Bestimmung von Kalk, Mangan, Hisen und Schwefel 70, 90. 

Kupraenitrat (Kupferdiaithylendiaminnitrat), Darstellung 77, 338. — Verwend- 
ung als Reagens, zur Bestimmung von Quecksilber 77, 335; zur mikro- 
chemischen Bestimmung von Quecksilber 78, 245. 

Kurkuma, Verwendung zur Gelbfirbung der Margarine 78, 380. 

Kurzschlussofen 76, 221. 


L. 


Labcasein, Unterscheidung von Sadurecasein 78, 382. : 
Laboratorien, chemische, ihre neuzeitliche Einrichtung und Leitung 76, 288. 
Laboratoriumsapparate 79, 390. 

Laboratoriumsdampfiiberhitzer 71, 46. 

Laboratoriumsgasometer 66, 376. 

Laboratoriumsgerite, Schaffung von Normen 61, 410. 

Laboratoriumsmischmaschine fiir feste Korper 77, 62. 

Laboratoriums6fen, elektrische 72, 209; 77, 55. 

Laboratoriumsozonisator fiir hohe Ozonkonzentrationen 77, 56. 

Laboratoriumspraparate, Trocknen 80, 66. 

Laboratoriumspraxis 79, 256. 

Laboratoriumspumpe fiir den Umlauf von Gasen 71, 55, 56. 

Laboratoriumsriihrer 77, 51; elektrische 77, 51. 

Laboratoriumsstr6mungsmesser aus Glas 77, 57. 

Lacke, Bestimmung der Lésungsmittel 76, 368. — Farbtiefe 79, 229. 

Lacktechnische Untersuchungen, Anwendung der Kryoskopie 74, 407. 

Lactat, Bestimmung 61, 338, 375. 

Lactose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. — Untersuchung 76, 402. — 
Mikrochemischer Nachweis 78, 153.— Bestimmung 63, 319; 75, 308; in Milch 
71, 148; 76, 72; refraktometrische in Kuhmilch 80, 397; in gezuckerter, 
kondensierter Milch 75, 307; in Mischungen mit Saccharose oder Invert- 
zucker 75, 308. — Gemische mit Saccharose, Bestimmung in Kakaoerzeug- 
nissen, kondensierter Milch und Zuckerwaren 76, 67. — Reduktion von 
Kupferacetatlésung 75, 308. — Einfluss des Rohrzuckers auf die Bestimm- 
ung durch Oxydation mit Jod 75, 309. — Blauséurebindung 76, 321. — 
Formaldehydbindung 76, 321. — Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in 
einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Se eenne mit unbewaffnetem Auge, bezw. bei schwacher Vergrésserung 
74, 198. 

Larchenharz, Coniferyl-Reaktion 69, 115. 

Lavulinsaure, Nachweis und Bestimmung in Nahrungsmitteln 62, 91. 

Lavulose siehe Fructose. 

Lagermetalle, Bestimmung, von Antimon 80, 278; von Zinn 71, 84. — Analyse 
79, 317. — Schnellanalyse 71, 88; 80, 449. 

Lambdameter (Isoliermittelpriifer) 69, 56. ° 

Laminaria flexicaulis, Nachweis des Rubidiums 71, 248. 

Lanthan, elektrolytische Trennung von den anderen Erden der Didym-Gruppe 
67, 365. — Atomgewicht 63, 441. 

Lanthanacetat zur Fallung des Fluor-Ions 69, 352, 466. 

Lanthanoxyd, Trennung von Praseodymoxyd 67, 113. 

Laub. Enfnahme des Laubs von Baiumen bei der chemischen Untersuchung 
von Luftsiureschadenexperten 74, 270. 

Lauge, Ursubstanzen zur Kinstellung 71, 273. — Herstellung carbonatfreier 
Lauge 61, 48. — Messflasche fiir konzentrierte Lauge 65, 458. 

Laurinsaure, Vorkommen, Nachweis und Bestimmung in alkoholischen Ge- 
tranken 79, 67. —- Zur Erkennung von Cocos- und Palmkernfett 79, 304. 

Lautal, oxydische Kochsalzprobe 72, 162. 

Lebensmittel, Nachweis, von verbotenen Pflanzen- und Teerfarbstoffen 80, 
398; der Verdorbenheit 73, 89.— Unterscheidung von natiirlichen und kiinst- 
lichen Lebensmitteln 73, 240. — Nachweis und Bestimmung, der Benzoe- 
sdure 73, 104; 75, 477. — Bestimmung, von Aminosduren 73, 238; des Amino- 
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siurestickstoffs 73, 240; von Wasser 73, 238; der Aschenalkalitit 68, 70; 
des Schwefeldioxyds 68, 69; des Schwefels 79, 415; des Gesamtschwefels 
75, 72; der schwefligen S&ure 75, 475, 477; der Milchtrockensubstanz 74, 
144; des Zinns 79, 239; der Phosphorsiure 79, 153; von Lipoiden und Lipoid- 
phosphorsiure (Lecithinphosphorsiure) 71, 353; von Teerfarbstoffen 77, 78; 
kleiner Metallmengen 71, 473..— Ermittelung der fliichtigen Stoffe 77, 236. 
— Gehalt und Bestimmung von Tryptophan 77, 462.— Halbmikrochemische 
Untersuchung 73, 242. — Mineralstoffwerte und Aschenalkalitit 66, 183. — 
Herstellung der Asche 66, 188. — Aussere Kennzeichnung 76, 318, — Zu- 
lassiger Gehalt an Arsen 80, 399.— Siehe auch unter Nahrungsmittel 
und unter Genussmittel. 

Lebensmittelchemie, Bestimmung und Anwendung der elektrischen Reduk- 
tions-Oxydations-Potentiale 73, 431. 

Leber, Bestimmung der f-Oxybuttersiure 73, 125. 

Lebertran, Nachweis neben anderen Olen 78, 381. 

Lecithin, Farbreaktionen 76, 158; mit Furfurol 76, 159; mit Saccharose 76. 159; 
mit Benzaldehyd 76, 159; mit Anisaldehyd 76, 159; mit Salicylaldehyd 76, 
159; mit Vanillin 76, 159; mit Zimtaldehyd 76, 159; mit Piperonal 76, 159. 
— Unterscheidung von tierischem und pflanzlichem 76, 158. — Bestimmung 
in Ol 73, 295. 

Lecithinphosphorsdure, Bestimmung, in Mehlen, Lebensmitteln, in Pastenform, 
Nudeln und Eiern 71, 353; in Eierlikéren 76, 157. 

Leder, Bestimmung der Schwefelsiure 78, 297.— Untersuchung 61, 89; 77, 380. 

Legierungen, Untersuchung von zinnhaltigen Legierungen 66, 257. — Be- 
stimmung, des Antimons 73, 265; des Arsens 76, 102; von Zinn 67, 217; 
71, 85; von Silber 61, 185; von Mangan 77, 457; des Berylliums 73, 63; von 
Kupfer 67, 119; des Aluminiums 75, 63; von Magnesium 66, 110; von Phos- 
-phor 65, 76.— Elektrolytische Trennung der Bestandteile 64, 348. — Legier- 
ungen von Blei, Zinn und Antimon, Bestimmung von Kupfer 65, 426. — 
Leichtmetallegierungen, Untersuchung 76, 468. — Zur Seigerung neigende 
Legierungen, Probenahme und Analyse 79, 47. 

Legierungsstahle, Uranbestimmung 62, 77. 

Leichenaschen, Nachweis von Arsen 80, 160. 

Leichenteile, Nachweis, von Giften 63, 207; von Formalin 63, 207, 477; von 
Skopolamin 63, 476; von Benzol 63, 477; von Blausdure 70, 95; von Veronal 
78, 479; von kleinen Mengen Arsen 63, 478. — Bestimmung, von Methy]- 
alkohol 61, 431; von Arsen 62, 96; kleiner Mengen Arsen 63, 478; des Nico- 
tins 80, 319. — Abtrennung aus Ausziigen 80, 318. 

Leichtfliichtige hygroskopische Fliissigkeiten, Verbrennung 74, 60. 

Leichtmetallegierungen, Untersuchung 76, 468. 

Leim, Untersuchung 77, 380. — Tierischer Leim, Nachweis, in Papier und 
Pappe 66, 477; in Appretur 67, 76. 

Leimstickstoff, Ermittelung in Futtermitteln 73, 91. 

Leinkuchenmehl, Giftwirkung infolge der Bildung freier Blausiure 70, 95. 

Leinél, Nachweis von Riibél 76, 303. — Untersuchung 78, 86. — Jodzahl 77, 
384. — Unlésliche Bromide des Leinéls 77, 382. 

Leitfahigkeit, Bestimmung 61, 172; in kleinen Mengen geschmolzener Salze 
74, 208; in der Milch, zur Erkennung krankhaft veranderter Milch 79, 363; 
von Wasserausziigen natiirlicher und mit Chlor behandelter, gelagerter 
Mehle 71, 357. — Leitfahigkeit wissriger Mehlausztige, Beziehung zum Aus- 
mahlungsgrad und Mineralstoffgehalt 71, 357; von Mehlen, Beziehung zum 
Ausmahlungsgrad 71, 359; von Elektrolyten, Widerstandsgefaiss zur Schnell- 
bestimmung 75, 120. — Beziehung zur Frequenz 75, 125. ‘ 

Leitfahigkeitsabfall, Bestimmung zum Nachweis der Milchneutralisation 74, 7. 

Leitfahigkeitsanalyse 68, 160; von Pflanzenaschen 75, 131. f 

Leitfahigkeitsmessungen 75, 120; mit Rdhrenverstirker 75, 122; mit thermo- 
elektrischem Verstirker 75, 123; mit Wechselstrom 75, 126; verdiinnter, 
nicht wissriger Lésungen 75, 126; an kleinen Mengen geschmolzener Salze 
76, 229. — Fehlerquellen 75, 128. 

Leitfahigkeitsregistrator fiir Salzgehaltsmessungen 75, 121. 
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Leitfahigkeitstitration, mit Silbernitrat 61, 229; mit Mercuriperchlorat 61, 332; 
mit Permanganatlosung 61, 467; mit Kaliumferricyanid 62, 214; mit Kalium- 
ferrocyanid 62, 209; mit Lithiumoxalat 62, 162; mit Lithiumsulfat 62, 1; mit 
Natriumchromat 62, 97; mit Nitroprussidnatrium 62, 216. — Anwendung, in 
der Fallungsanalyse 61, 171, 229; bei der Neutralisationsanalyse 61, 465. — 
Visuelle Leitfihigkeitstitration 75, 123; praktische Anwendungen 77, 363. 

Leitlinien bei der quantitativen Spektralanalyse 79, 350. 

Leitvermégensgefasse mit bromiertem Feinsilber 75, 120. i 

Letternmetalle, Bestimmung von Antimon 80, 378. — Elektrolytische Analyse 


68, 423. 

Letzte Linien der verschiedenen Elemente in den verschiedenen Lichtquellen 
76, 271. 

Leuchtgas, Nachweis in Wasser, namentlich Brunnenwasser, 73, 174. — Be- 


stimmung, von Benzol 76, 394; von Wasserstoff und Methan 76, 457; des 
Stickstoffs 74, 308; des Gesamtschwefels 80, 12; des Schwefelwasserstoffs 
80, 16; des Sauerstoffs 72, 323. 

Licht, Brechung 77, 133. 

Lichtbrechungsvermégen wissriger Salzlésungen, Beziehung zu ihrem Pro- 
zentgehalt 73, 33. 

Lichtfehler bei Azoindikatoren 78, 56. 

Liebig kithler, Verwendung als Riickflusskiihler nach dem Gegenstrom- 
prinzip 77, 47. 

Likére, Nachweis von Isopropylalkohol 79, 237. — Bestimmung des Gehalts 
an dtherischen Olen 62, 249. — Untersuchung und Beurteilung 72, 212. 

Limabohnen, Bestimmung von Cyanwasserstoffsiure unter besonderer ¥Be- 
riicksichtigung der fiir die Glycosidspaltung giinstigsten Wasserstoff- 
Jonen-Konzentration 77, 234. 

Linalol, Bestimmung in atherischen Olen 75, 76. — Acetylierung 68, 322. 

Linoldilinolenbromglycerid, Schmelzpunkt 77, 382. 

Linolenséurehaltige Fette, rhodanometrische Bestimmung 78, 86. 

Linolsdure, Bestimmung in Knochenfetten 75, 468. 

Lipoide, Bestimmung in Mehlen, Lebensmitteln, in Pastenform, Nudeln und 
Kiern 71, 353. — Untersuchung mit dem Nephelometer 80, 126. 

Lipoidphosphor, Bestimmung 75, 146. 

Lipoidphosphorsaure, Bestimmung in Mehlen, Lebensmitteln, in Pastenform 
Nudeln und Eiern 71, 353. : 

Lipoidsubstanzen, Untersuchung 75, 431. 

Liquor Aluminii acetici, Bestimmung des Aluminiums 74, 74. 

Liquor arsenicalis Fowleri, Titration mit Chlorkalklésung 74, 49. 

Liquor cerebrospinalis siche unter Kérperfltissigkeiten. 

Liquor Cresoli saponatus, Untersuchung 65, 91. — Fehler in der Priifungs- 
vorschrift des DABV 77, 190. 

Liquor ferri alb. + Sol. Fowleri, Bestimmung des Arsens 76, 101. 

Lithium, Reaktion 79, 355. — Bestimmung 79, 349; in Phosphat 66, 377; in 
Bleilegierungen 72, 387; im Skleronmetall und dhnlichen Aluminiumlegier- 
ungen 74, 250; kleiner Mengen in Konserven, Lebensmitteln, sowie pflanz- 
lichen und menschlichen Organen, Blut und Urin 71, 474. — Bestimmung 
und Trennung von Natrium 70, 66. — Trennung, von Kalium und Natrium 
mit Dioxan 80, 430; von Natrium 64, 234; von Kalium, Rubidium und Cae- 
sium 72, 50.— Atomgewicht 77, 218.— Bindung von Stickstoff 78, 351, 353. 
— Entziindungstemperatur in Stickstoff 78, 351. 

Lithiumearbonat, Verwendung zum Aufschluss von Silicaten 69, 361. 

Lithiumchloridlésung, Oberflichenspannung 78, 298. 

Lithiummineralien, Analyse 69, 67. 

Lithiumsilicowolframat, Darstellung und Eigenschaften 71, 250. 

Lithiumvanadat, Bestimmung 61, 252. 

Lithopon, Untersuchung 75, 73. 

Léffel, Bleibestimmung 63, 133. 

Losetrichter 77, 51. 
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Léslichkeit, Bestimmung 76, 366; durch potentiometrische Titration 76, 366; 
durch Triibungstitrationen 77, 145; anorganischer Salze im Wasser 73, 1; 
von Magnesiumoxyd in Wasser 65, 6; von Silberoxyd im Wasser 76, 363; 
von reinem Radiumsulfat 76, 363; schwerlislicher Stoffe 65, 1; von schwer- 
léslichen Oxyden 76, 366. — Léslichkeit und Korngrésse, vergleichende 
Untersuchungen 76, 366. ., . 

Loslichkeitsbeeinflussung von Kaliumchlorid durch Natriumchlorid und 
Kaliumnitrat, des Natriumchlorids durch Kaliumchlorid, des Kaliumnitrats 
durch Kaliumchlorid 76, 366. — Léslichkeitsbeeinflussung und quantitative 
Analyse 76, 287. 

Léslichkeitsgleichgewichte 73, 1. — Apparatur zur Bestimmung 73, 3. 

Léslichkeitskurve fiir die Léslichkeit des Calciumcarbonates 76, 365. 


Lésungen, Bestimmung der Konzentration 80, 65. — Gefirbte Lésungen, 
Nephelometrie 79, 57. 
Lésungsmittel, organische, Nachweis von Wasser 61, 190. — Lésungsmittel 


zur Trennung von Benzin und. Benzol 80, 76. 

Loésungstemperatur, kritische 80, 77. 

Lésungswarme einiger starker Elektrolyte 76, 283. — Calorimeter zur Be- 
stimmung der Lésungswirme 67, 402. 

Létstellen, Schnellbestimmung des Bleigehaltes 63, 132. 

Lorbeerfett, Ursache der optischen Aktivitat 80, 395. 

Lotdrahte, Untersuchung 70, 462. 

Luft, Untersuchung, auf schweflige Saéure zur Feststellung von Rauchschiden 
75, 196; auf ihren Gehalt an fremden Dimpfen, insbesondere an Queck- 
silberdimpfen 80, 144. — Bestimmung, von Kohlenoxyd 76, 238; 80, 142; 

_geringer Mengen Kohlenoxyd 72, 476; von Ozon 80, 138; von Schwefel- 
dioxyd 80, 140; der schwefligen Saéure und der Schwefelsiure 61, 21; der 
Oxyde des Stickstoffs (mit Ausnahme des Stickoxyduls) 71, 57; geringer 
Mengen Chlor durch ununterbrochene elektrische Leitfaihigkeitsbestimm- 
ungen 71, 58; von Jod 65, 330; von Ammoniak, Schwefelwasserstoff und 
Kohlendioxyd 71, 63; von Essigsiure bei Gegenwart von Kohlendioxyd 80, 
142; der pflanzenschadlichen Saéuren in grosser Verdiinnung 61, 20; kleiner 
Dampfmengen 80, 143; von Terpentinédldimpfen 76, 103. — Messung des 
Staubes 74, 311. — Analyse 75, 193; toxikologische Analyse der Luft von 
Paris 80, 141. — Herstellung und Analyse eines konstanten Gemisches von 
Luft mit Kohlensiure 75, 45. — Gemische von Luft mit Paraffinkohlen- 
wasserstoffen, Entziindlichkeit durch Induktionsfunken 77, 62. — Abscheid- 
ung von Krypton und Xenon 80, 135. — Einstellung, auf bestimmte Trock- 
nungs- und Feuchtigkeitsgrade 66, 170; mit Hilfe von Salzen 71, 157. — 
Apparat zur Bestimmung kleiner Dampfmengen in Luft und indifferenten 
Gasen 80, 143. 

Luftbad, elektrisch geheiztes und reguliertes 62, 206. 

Luftfreie Gase, Herstellung 74, 202. 

Luftsaureanalyse 74, 271. 

eae: chemische Untersuchungsmethoden zu ihrer Feststellung 
74, 270. 

Luftsauerstoff, Reaktion, mit sauren Jodidlésungen 70, 209; mit stark sauren 
Jodidlésungen als mégliche Fehlerquelle bei jodometrischen Bestimmungs- 
methoden 72, 360, 367; mit stark sauren Jodidlésungen in Gegenwart und 
bei Abwesenheit von Arsensiure 73, 412. 

Luftthermometer 74, 118. 

Lumbalpunktat, Bestimmung des Traubenzuckers 63, 318. 

Lumina-Brille 68, 366. 

Luminescenzanalyse 69, 121. 

Lupanin, Nachweis durch Mikrosublimation 62, 293. 

Lupe fiir Biiretten- und Thermometerablesungen 74, 198. 

Lupinen, Bestimmung der Alkaloide 68, 206. 

Lupinin, Leitfahigkeitstitration 75, 131. 

Lysol, Kresolbestimmung 71, 108. — Untersuchung 77, 187; 78, 226. 
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Madeirawein, Analyse 73, 114. 

Mausegiftpraparate, Bestimmung des Thalliums 68, 36. . 

Magensaft, Bestimmung der Milchséure 73, 255. — Indikator zum Titrieren 
78, 62. ; ’ ‘ ; 

Magermilch, pasteurisierte, Erkennung in Mischung mit roher Vollmilch 71, 
150. — Siehe auch unter Milch. 

Magermilchschokolade, Beurteilung 74, 69. 

Magnesia siche Magnesiumoxyd._ ¢ ; 

Magnesiamixtur, Verwendung bei der jodometrischen Bestimmung der phos- 
phorigen Saure 78, 106. 

Magnesit, Unterscheidung von Dolomit 75, 426. . 

Magnesium, Reaktion 71, 291; 79, 355; Farbreaktion mit Toluylenorange R (S), 
Direktorange R (J), Benzopurpurin 4 B (By), Benzopurpurin 4 B (Gr-E), 
Titangelb A, Thiazolgelb (A), Azo-Blue (By), Azo-Blau, Diaminreinblau 
FF (C), Chicagoblau 6 B (A), 1, 2, 5, 8-Tetraoxyanthrachinon, Alizarin- 
cyanin 3 R (By) 76, 355. — Farbreaktion und colorimetrisches Verfahren 
zur Bestimmung von Spuren von Magnesium 74, 254. — Nachweis 66, 106; 
67, 300; 73, 464; 79, 357; mittels Farbstoffreagenzien 76, 354; mit Diphenyl- 
carbazid, insbesondere in Gesteinsproben 72, 113; 74, 398; neben viel Calcium 
70, 64; geringer Mengen 67, 119; 68, 299; 77, 345. — Bestimmung 71, 122, 
473; 74, 154, 156; 79, 348, 349, 408, 409, 411; gewichtsanalytische 73, 426, 
466; nach der Pyrophosphatmethode 76, 156; mafanalytische 64, 235; 71, 
225; 73, 469; 75, 425; acidimetrische 79, 410; alkalimetrische 79, 408; neben 
Calciumsalzen 66, 108; jodometrische 66, 107; elektrometrische 65, 145; 
durch Leitfahigkeitstitration 62, 166; colorimetrische 64, 342; 79, 409; 
mikroanalytische, im Magnesiumsulfat 69, 330; neben Aluminium 66, 111; 
neben viel Aluminium 67, 67, 120; in Magnesiumchloridlésung 73, 470; im 
Aluminium 78, 181; in Legierungen 66, 110; in Aluminiumlegierungen 74, 
255; 79, 410; 80, 192;.in Aluminium-, Zink- und Bleilegierungen 66, 112; im 
technischen Nickel 65, 71; in Phosphaten 66, 377; im Wasser 70, 156; 77, 
374; in Industriewdssern 71, 265; im Blut 74, 471; in Gewebsextrakten 79, 
410; in Urin 79, 410; in Serum 79, 410; im Plasma 74, 471. — Bestimmung 
und Trennung, mit Hilfe von o-Oxychinolin 71, 23; neben wenig Calcium 
77, 460; bei Gegenwart von Alkalien 79, 407.— Trennung, von den Alkalien 
71, 122; 73, 466; von den Alkalien durch einige organische Basen 63, 456; 
von Aluminium 71, 122, 377; von Aluminium- und Phosphat-Ion 80, 334, 338; 
von Cadmium 71, 326; von Calcium 64, 420; 65, 439; 71, 192; 79, 148, 149; 
von Calcium (Hisen, Aluminium und Phosphorsaure) 71, 473; grosser Mengen 
von kleinen Mengen Calcium 67, 468; 69, 69, 179; von Eisen mit Hilfe von 
o-Oxychinolin 76, 191; von Eisen und Aluminium 78, 141; von Wismut 65, 
268; von Zink 63, 196; 71, 122, 178. — Magnesium des Handels, Analyse 70, 
195. — Metallisches Magnesium als Reagens in der qualitativen und quanti- 
tativen anorganischen Analyse 65, 188. — Mitausfallen mit der Tonerde 71, 
134. — Verwendung von Sauerstoff bei der Bestimmung 74, 254. — Zur Be- 
urteilung und Entw&sserung des Methylalkohols 71, 258. —- Einfluss auf die 


Aluminiumbestimmung 79, 180. — Doppelsalze mit Rubidium und Caesium- 
chlorid 70, 64. — Stickstoffbindung 78, 352. 
Magnesiumammoniumphosphat, Nachweis 67, 301. — Herstellung fiir die Be- 


stimmung der Phosphorsiure, bezw. der Magnesia 63, 46. 
Magnesiumcarbonat, Bestimmung, der Magnesia 79, 410; im Kalkstein 76, 232. 
— Bindung der Molekiile im Dolomit 72, 115. 5 
age ee arc eoeungen, mafanalytische Bestimmung des Magnesiums 73, 
Magnesiumhydroxyd, Reaktion mit freiem Jod 71, 297. — Wasserloslichkeit 
Magnesiumjodmethyl, Verwendung, zur Wasserbestimmung 74, 161; zur quan- 
titativen Bestimmung der Alkohole und Phenole in dtherischen Olen 68, 321. 
Magnesiumorthophosphate, Eigenschaften 77, 95. 
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Magnesiumoxalat, Studien an der iibersittigten Lésung 71, 192. 

Magnesiumoxychinolin, Zusammensetzung 71, 25. 

Magnesiumoxyd, Bestimmung, in Wasser 61, 85; in Magnesiumcarbonat und 
in seinen Gemischen mit Asbest 79, 410. — Fillung des Magnesiumammo- 
niumphosphatniederschlags fiir die Bestimmung des Magnesiumoxyds 65, 46. 
— Trennung von Kisen- und Aluminiumoxyd nach der Nitratmethode 68, 57. 
— Wasserloéslichkeit 65, 1. — Verwendung als Alkalisierungsmittel fiir 
Ammoniakbestimmungen 76, 238. 

Magnesiumperchlorat, Verwendung als Trockenmittel 62, 391. 

Magnesiumphosphat, reines tertiiires, Darstellung 77, 107. 

Magnesiumpyrophosphate, Darstellung und Higenschaften 77, 95. 

Magnesiumsulfat, Leitfihigkeitstitration in wissriger Lésung mit Barium- 
hydroxyd 75, 130. 

Magnesium-Uranylacetat, Verwendung zum Nachweis und zur Bestimmung 
des Natriums 70, 398. 

Magnesiumvanadat, Bestimmung 61, 252. 

Magnesiumzahl, Bestimmung in Butter 67, 224. 

Magnetkies, nickelhaltiger, Nickelbestimmung 69, 242. 

Magnetochemie, Anwendung zu analytischen Bestimmungen 79, 296. 

Mais, Bestimmung des Extraktes 72, 456. 

Maisbrot, Unterscheidung von Weizenbrot 79, 368. 

Maischbecher. Verwendung von Maischbechern aus Nickel und aus Messing 
72, 452. 

Maismehl, qualitative Erkennung im Weizenmehl 79, 368. — Bestimmung in 
Weizenmeh!l 79, 365. 

Maisstarke, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmitte] 76, 315. 

Makro-Glasfilterstabchen 69, 335. 

Makronenmasse, Begriffsbestimmung 73, 372. 

Makronenmasse-Ersatz, Begriffsbestimmung 73, 373. 

Malachitgriin, maSanalytische Bestimmung mit Titan(3)sulfat- und Titan(3)- 
chloridlésungen 77, 308. 

Malakograph 62, 53. 

Malat, Bestimmung durch Leitfaihigkeitstitration 61, 444. 

Maleinsdure, Bestimmung 64, 61. — Verhalten gegen Brom 64, 64. — Ver- 
wendung als alkalimetrische Titersubstanz 78, 449. 

Malonaldehyd, Darstellung 77, 259. 

Malonaltetramethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 259. 

Malonat, Titrierung 61, 341. 

Malonsadure, zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 

Maltol, Nachweis neben Salicylsdure 80, 82. 

Maltose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234; Reaktion zwischen Maltose und 
Hypojodit 76, 16. — Bestimmung 76, 1; jodometrische 72, 450; 78, 147. — 
Untersuchung 76, 402. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem 
Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Malz, Bestimmung der diastatischen Kraft 72, 453. — Analyse 72, 451. — Ver- 
wendbarkeit des Eintauchrefraktometers von Zeiss zur Malzanalyse 72, 
451. — Vereinfachung der Analyse 72, 452. 

Malzdiastase, Verwendung zur Hydrolyse der Stirke 74, 463. 

Malzextrakte, Ermittelung der Verzuckerungszeit und ihres Verhaltnisses zur 
diastatischen Kraft 73, 473. 

Malzkaffee, Unterscheidung von Getreidekaffee 72, 397. 

Malzkakao, Beurteilung 74, 68. 

Mandeln, Nachweis von bitteren in siissen Mandeln 73, 370. 

Mandelnussmasse, Begriffsbestimmung 73, 372. i : 

Mangan, Reaktionen 78, 88; 79, 355; mikrochemische 77, 371. — Nachweis 67, 
165, 303; 79, 357; 80, 216, 371; durch Tetralin 63, 259; in Gegenwart von 
Phosphaten und (Oxalaten) 77, 369; neben Eisen und Chrom 77, 370; in 
Pflanzenaschen 78, 88; kleiner Mengen in Roheisen und Lisenlegierungen 
77, 371; mikrochemischer 70, 63. — Nachweis und Bestimmung im Wasser 
61, 301; geringer Mengen im Wasser 77, 375. — Nachweis und Bestimmung 
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sowie seine Trennung von anderen Elementen 77, 366, 456; 80, 216, 371, 
439. — Bestimmung 63, 310; 64, 156; 66, 90, 96, 280; 74, 188; 79, 349, 352; 
80, 371; als Sulfat 61, 103; 63, 41; als Manganpyrophosphat 70, 444; mit 
o-Oxychinolin 76, 191; mit Wasserstoffsuperoxyd aus alkalischer Lésung 80, 
447; maBanalytische 61, 152; mit Kaliumpermanganat 77, 407; mit Kalium- 
permanganat in essigsaurer Lésung 68, 129; nach Volhard-Wald 80, 
444; nach der Wismutatmethode 71, 132; nach der Chloratmethode 80, 439, 
446; durch Leitfihigkeitstitration 62, 163; elektrometrische 63, 146; 65, 145; 
elektrolytische 63, 225; geringer Mengen 80, 443; Mikrobestimmung 78, 278, 
284; neben Eisen 64, 238; 65, 140; 68, 61; nach der Acetatmethode bei Gegen- 
wart von Eisen 68, 138; in Gegenwart von Phosphorsaure 80, 351; in Eisen- 
erzen 71, 132; im Spateisenstein und Ferromangan 68, 61; im Stahl 65, 367; 
68, 147; in Eisen und Stahl 75, 422; in Eisen und Stahl, nach dem Silber- 
nitrat-Persulfatverfahren 72, 401; nach der Chloratmethode 78, 215; im 
Stahl, Roh- und Spiegeleisen 80, 444; in kobalthaltigen Legierungen 80, 439; 
in mit Kobalt hochlegierten Spezialstihlen und Ferrolegierungen 80, 440; 
im Chromstahl 77, 458; in Stahl, Legierungen und Erzen 77, 457; in Alu- 
miniumlegierungen 74, 255; in technischen Eisenlegierungen 68, 433; im 
Ferrosilicium 78, 305, 307, 308; in Ferrovanadin 80, 374; in Kupolofen- 
schlacke 70, 90; in kieselsiurehaltigem Material 77, 459; in Konserven, 
Lebensmitteln, sowie pflanzlichen und menschlichen Organen, Blut und Urin 
71, 474. — Volhard-Wolffsche Mangantitrationsverfahren bei hoch- 
prozentigen Kobaltstiéhlen 80, 374. — Fehler bei der Volhard-Wolff- 
schen Mangantitration 80, 372. — Fallung mit Hexamethylentetramin 78, 
133. — Trennung 80, 216; von Eisen 76, 191; 78, 133; von Eisen und Alu- 
minium 78, 139; von Eisen, Aluminium, Chrom und Phosphorsdure 66, 81; 
von Eisen, Aluminium, Chrom, Zink 68, 58; von Eisen, Aluminium, Zirkon 
und Titan 78, 187; von Fe (OH)3, Cr (OH), und Al (OH), in Gegenwart von 
Strontiumphosphat 77, 369; von Chrom mittels der Bariumcarbonatmethode 
68, 110; von Barium 76, 191; von grésseren Mengen von Bariumphosphat 
77, 369; von Strontium 76, 191; von Calcium mit Hilfe von o-Oxychinolin 
76, 191; von Magnesium bei der Aluminiumanalyse 78, 186; von Zink 63, 199; 
71, 181; von Nickel, Zink und Erdalkalien mit Hilfe von o-Oxychinolin 76, 
191; von Wismut 65, 268; von Gallium 66, 466; von anderen Elementen 80, 
371. — Oxydation 77, 458; in essigsaurer Lésung 77, 409: in mineralsaurer 
Lésung 77, 416. — Oxydation zu Ubermangansiure und Bedeutung ihrer 
Anwendung auf die Bestimmung des Mangans 71, 130. — Ermittelung der 
héheren Oxydationsstufen in oxydischen Mineralien 68, 305. — Doppelsalze 
mit Rubidium und Caesiumchlorid 70, 64. — Bildung komplexer Oxalate 77, 
367. — Einfluss auf die Herstellung von Elektrolyteisen 70, 244. 

Manganbronze, Bestimmung des Bleis 71, 468. 

Mangandioxyd, Bestimmung 79, 193; nach Bunsen 76, 234; volumetrische 
mit arseniger Séiure 68, 117. 

Manganerze. Pipetten fiir Serienanalysen von Manganerzen 77, 53. 

Mangangehalt der Weizen- und Roggenmehle in Beziehung zu ihrem Aus- 
mahlungsgrad 71, 358. 

Mangan-lonen, Farbe 74, 210. 

Manganiorthophosphorsdure, Verhalten 68, 433. 

Manganioxyd, Isomerie mit Manganomanganit 77, 424. 

Manganiphosphat, Umwandlung in Diphosphatomanganisdure 68, 451. 

Manganite, Bildung bei Manganbestimmungen 80, 217. 

Manganohydroxyd, Autoxydation 77, 368. 

Mangano-Ion, Trennung von Aluminium- und Phosphat- — Ad- 
sorption durch Papier 76, 360. Bhatelon, Staal 

ee epnomanenall, Isomerie mit Manganioxyd 77, 424. 
anganosulfat, Léslichkeitsbestimmung 73, 25. — Dichte und Li ' S- 

paperriteen 1%iger und gesattigter Laeueee 13s) 20% chi om 
anganoxalat als Titersubstanz fiir die permanganometri itrati 
80, 225. — Wassergehalt 80, 225, — Hendetne 80, ore yea 
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gS aa Verwendung als Oxydationsmittel fiir die salpetrige Sdure 

f : 

Mangansalze, Reaktion 67, 302. 

ManganstahlmGrser zum Pulvern harter Stoffe 78, 214. 

Mangansuperoxyd siche Mangandioxyd. 

PS a piabda nach Volhard-Wolff, Feststellung des Endpunkts 80, 

Manganvanadat, Bestimmung 61, 252. 

Manley -Zahl 80, 305. — Beziehung zur Reichert-Mei81-Zahl 80, 305. 

Mannit, Farbenreaktionen mit Phenol 77, 69. — Polarimetrische Bestimmung 
78, 148. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 
— Einwirkung auf Silberhalogenide und Silberrhodanid bei Gegenwart 
starker Basen 79, 369. 

Mannitbenzal, Eigenschaften und Krystallform 77, 446. 

Mannose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Manometer 79, 392; von hoher Empfindlichkeit 76, 151; fiir Gase, welche 
Quecksilber angreifen 71, 56; zur Messung hoher Vakua 74, 203; 76, 151; 
fiir Tiefdruck 76, 151. 

Marantastarke, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 315. 

Margarine, Nachweis, von Eigelb 78, 379; von Farbstoffen 80, 396; von natiir- 
lichen und kiinstlichen Farbstoffen 67, 231; von Fluor 71, 367. — Unter- 
scheidung von Butter 80, 305. — Nachweis und Bestimmung, von Cocosfett 
67, 223; der Starke 79, 307. — Bestimmung, des Wassers 67, 228, 229; 79, 
306; von Fett 67, 226, 227; des Chlorids 79, 307; der fettfreien Trockensub- 
stanz 67, 229; von Salz 80, 307; von Butter 80, 305; von Cocosfett und 
Butterfett 80, 307; der Benzoesdure 67, 230; 73, 107; 74, 141; in Butter 79, 
310. — Kennzahlen 80, 309. — Verwendung von Orleans, Curcuma und 
Safran 78, 380. 

Mariottesche Flaschen zum Auffangen von Gasen mit konstanter Ge- 
schwindigkeit 80, 153. 

Marmelade, Nachweis von Apfelmark 72, 276. — Bestimmung, des Wassers 
72, 274; des Zuckers 72, 277; 77, 8; des Starkesirups nach der Methode von 
A. Juckenack und R. Pasternack 72, 278; der pflanzlichen Ele- 
mente 72, 276; des Ameisensiuregehaltes 75, 142; der Benzoesiure 73, 107; 
des Volumens des wasserunléslichen Teils 72, 276; des Wertes 72, 277. 

Marsalawein, Analyse 73, 114. 

Marshsche Arsenprobe, Einfluss unléslicher Stoffe 69, 255. 

Martius gelb, Bestimmung in Lebensmitteln 77, 78. 

Marzipan, Unterscheidung von Backmasse 73, 373. — Untersuchung 78, 476. 
— Begriffsbestimmung 73, 370. 

Marzipanahnliche Erzeugnisse, Begriffsbestimmung 73, 372. 

Marzipanersatz, Bestimmung kleiner Stirkemengen 73, 374. — Begriffsbe- 
stimmung 73, 370. 

Marzipankremschokolade, Beurteilung 74, 68. 

Marzipanmasse, Begriffsbestimmung 73, 370. 

Marzipanrohmasse, Begriffsbestimmung 73, 371. 

Marzipanschokolade, Beurteilung 74, 68. 

Marzipanwaren, Begriffsbestimmung 73, 372. 

Maschinen6l, Wasserbestimmung 74, 164. 

MaBanalyse 78, 442. — Herstellung von Normallésungen 67, 23. — Verwend- 
ung, von Membranfiltern 61, 150; von Calciumcarbonat 63, 117; der Alde- 
hyd-Bisulfitreaktion 64, 56; des Uranosulfats 67, 269; fliissiger Amalgame 

- 78, 445. — Tribrenzcatechin-ferrisaures Kalium als Indikator 66, 1. — Elek- 
trometrische Titrationsmethoden 65, 140. — Wichtigkeit der Wasserstoff- 
Jonen-Konzentration 78, 452. — Denkfehler 80, 321. 

MaBanalytische Verfahren und deren Anwendung in Zellstoff-Fabriken 77, 363. 

Massenspektrograph 73, 299. 

Mastitis-Streptokokken, Erkennung in Milch 78, 317. 
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Mastix, Coniferyl-Reaktion 69, 116. 

Maximalexpansion des Mehles, Bestimmung 77, 229. 

Medikamente, organische, Isolierung aus Organen 67, 79. 

Meerwasser, Bestimmung des Broms 79, 314. : : : 

Mehl, Nachweis, von Benzoylsuperoxyd 71, 354; von Bleichmitteln 71, 354; 
des Naphthalins 71, 355; von Roggenmehl 79, 154. — Erkennung, von 
Wickenmehl 76, 446; von Zinkoxyd 76, 446; des Ausmahlungsgrades 65, 84. 
— Chloroformprobe fiir die Beurteilung der Qualitat der Starkesorten 77, 
230.— Bestimmung, des Aschegehaltes 71, 350; des Wassers 71, 349; 78, 375; 
der Starke 74, 461; der Pentosane 65, 88; von Lipoiden und Lipoidphosphor- 
siure (Lecithinphosphorsdure) 71, 353; des Sdiuregrades 65, 85; des Fettes 
65, 87; von Kleber 65, 88; des trockenen Klebers 73, 472; des Kornradegehaltes 
76, 387; des Mutterkorns 78, 376, 377; des Ausmahlungsgrades 71, 358; des 
Ausmahlungsgrades im Brot 71, 359; der von den Schalengeweben zuriick- 
gehaltenen Mehlmengen 71, 352; des Wasserbindungsvermogens 77, 229; der 
Maximalexpansion 77, 229; der Backfahigkeit 65, 89; 71, 360; 76, 389. — 
Untersuchung 76, 384; 79, 154; 80, 391. — Proteolytische Enzyme 71, 352. — 
Backfihigkeit 77, 229. — Vergleichende Laboratoriums- und Grossbackver- 
suche 77, 230. — Priifung der Eignung zum Kuchenbacken 71, 360. — 
Beurteilung nach dem Sandgehalt durch die Kauprobe 77, 230. — Mineral- 
stoffgehalt der Mehle, Verhaltnis zur Leitfaihigkeit der wassrigen Ausziige 
T1357. 

Mehlausziige, wissrige, Refraktometrie 76, 386. 

Mehlerzeugnisse, Anderungen der Wasserstoff-Ionen-Konzentration beim Al- 
tern 71, 352. 

Mehlometer 77, 230. 

Mehlverbesserungsmittel, Nachweis von Benzoylsuperoxyd 71, 354. 

Melasse, Bestimmung, des Stickstoffs mit Hilfe der Formolmethode 72, 475; 
der wahren Brix grade 74, 468. 

Melasseschlempekohle, Bestimmung der Rhodanide neben Chloriden, Sulfiden 
und Cyaniden 74, 459. 

Membranfilter 70, 355. — Verwendung, in der Titrieranalyse 61, 145; zur 
Kieselsiurebestimmung 74, 49. — Eigenschaften und Verwendbarkeit in der 
analytischen Chemie 63, 273. — Behandlung 62, 144. — Verbesserte Appa- 
ratur 62, 395. — Filtrierapparat 61, 146. 

Membranfiltration, Anwendung der Kieselsiure des Bodens zum Zuriickhalten 
80, 460. | 

Mennige, Bestimmung 64, 402; des metallischen Bleis 75, 371; des Eisens 76, 
463; maBanalytische von Pb,0, 68, 121; bromometrische 65, 191. — Ab- 
scheidung von Blei 76, 465. — Verunreinigung mit metallischem Blei 76, 464. 

Menschenblut, Unterscheidung von Tierblut 79, 101. 

Menthol, Untersuchung 73, 314. 

a-Mercaptoisobuttersdure, Dissoziationskonstanten 79, 172. 

Mercaptosduren, aliphatische, alkalimetrische Titration 79, 170. — Disso- 
ziationskonstanten 79, 171. 

Mercuriammoniumchlorid, Verwendung zur Fallung des Eisens und Alu- 
miniums 78, 132. 

Mercurichlorid, Farbreaktion mit Rhodamin B 70, 402. — Reaktion der Lés- 
ungen gegen Lackmus bei Gegenwart von Natriumchlorid 75, 294. — Nach- 
weis im impraégnierten Holz 66, 475. — Bestimmung 62, 405; 67, 478, 479; 
volumetrische 70, 149; der Léslichkeit 73, 15.— Dichte und Lichtbrechungs- 
vermégen 1%iger und gesattigter Lésungen 73, 16. 

Mercuricyanid, Bestimmung 62, 402. 

Mercuri-lon, Reaktion, mit Quecksilber 73, 397; mit Stanno-Ion 73, 396; mit 
Stanni-Ion 73, 397. — Nachweis 62, 397. — Adsorption durch Papier 76, 360. 

Mercurijodid, volumetrische Bestimmung 70, 149. 

Mercurikobaltorhodanid, Bildung in Gegenwart von Salpetersdure als quali- 

Peay akon auf Quecksilber 70, 308. 
ercurimetrie 63, 458; 69, 300; 79, 362. — MaBanalytische Bestim: es 
Quecksilbers 73, 439. > 9 7 m Papen ce 
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Mercurinitrat, Krystallfillung mit Kaliumkobalticyanid 70, 275, 

Mercuriperchlorat, Anwendung, bei der Leitfihigkeitstitration 61, 332; zur 
Chlorbestimmung nach Volhard 64, 476. 

Mercurisalze, Halogenbestimmung 63, 139. 

Mercurisalzlosungen, Titration 66, 281. 

Mercuriverbindungen, volumetrische Methode zur Bestimmung 70, 149. 

Mercuro-Ion, Nachweis 62, 396. — Bestimmung nach K. Fajans 75, 426. 

Mercuronitrat, thermometrische Titration 76, 427. 

Mercurosalze, Amidierungsvorgang 67, 134. 

Messbiiretten fiir Orsatapparate 68, 237. 

Messen 76, 282. 

Messflasche fiir konzentrierte Laugen 65, 458. 

Messgerate mit genauer Inhaltsangabe 65, 458. 

Messing, Nachweis von Spuren Quecksilber 62, 398.— Bestimmung, des Zinks 
auf trockenem Wege 68, 306; des Sauerstoffs 70, 418; des Sauerstoffs, bezw. - 
des Zinkoxyds 71, 468; von Cadmium 68, 183; kleiner Mengen Cadmium 63, 
313; von Blei 63, 132; des Eisens 76, 467; von Antimon 73, 265; kleiner 
Antimonmengen 66, 388; des Siliciums 70, 418; des Phosphors 65, 76; 77, 65. 
— Untersuchung 71, 90; 76, 468; vollstandige Untersuchung 70, 418. 

Messkolben mit mehreren Strichmarken fiir verschiedene Temperaturen 68, 414. 

Metadiamidophenol, Verhalten gegen salpetrige Saéure 75, 97. 

Metallaschen, Mikrokupferbestimmung 62, 321. 

Metallbestimmung, jodometrische 69, 401. 

Metallcalorimeter 79, 469. 

Metaile. Diphenylcarbazid als qualitatives Reagens auf Metalle 65, 427. — 
Nachweis, als Doppelhalogenide mit Pyridin, Antipyrin oder Pyramidon 68, 
469; elektroanalytischer 62, 281; spektralanalytischer Nachweis der Ver- 
teilung von Verunreinigungen 77, 133.— Bestimmung, elektroanalytische 62, 
257; elektroanalytische aus salzsaurer Losung 63, 42; durch elektrolytische 
Abscheidung ohne Anwendung 4usserer elektrischer Energie 64, 348; von 
Gasen 75, 46, 47; des Stickstoffs 80, 134; von Sauerstoff, Wasserstoff und 
anderen Gasen 76, 462; elektrisch geschweisste Metalle, Bestimmung von 
Sauerstoff und Stickstoff 78, 74; in organischen Verbindungen 80, 154; 
kleiner Mengen in organischer Substanz 67, 123; Metalle der Schwefel- 
ammongruppe, Fallung durch Schwefelwasserstoff unter Druck 65, 186; 
kathodische Abscheidung 73, 74. — Bestimmung und Trennung mit Hilfe 
von o-Oxychinolin 71, 238, 122, 171, 321, 369; darin enthaltener Gase 71, 61; 
seltene Bestimmung und Trennung von anderen Metallen 64, 444. — Trenn- 
ung der Metalle der Schwefelwasserstoffgruppe 67, 292; 80, 70. — Metalle 
des Schwefelammoniumniederschlages, quantitative Behandlung 63, 32; Ein- 
fluss nichtfliichtiger organischer Substanzen und gewisser Sduren auf die 
Fallung 67, 297. — Einfluss des Alkalis auf die Titration der Metalle mit 
Ferrocyanid 65, 144. — Aufschluss im Chlorstrom 79, 217. — Lésungsge- 
schwindigkeiten 76, 365. — Dichtungsmittel gegen Glas 79, 293. — Ver-. 
schmelzung mit Glas 65, 63. 

Metall-Ionen-Entladung und Krystallbildung 75, 245. 

Metall-Legierungen, Analyse mit Hilfe der spezifischen Warmen 62, 456. 

Metallsalze. Farbenreagens fiir Metallsalze 67, 40. 

Metallschmelzen, fliissige, Bestimmung des Gasgehaltes 75, 197. 

Metallspane, Mikrokupferbestimmung 62, 321. ‘ 

Metallsulfate, zweiwertige, Leitfahigkeitstitration in wassriger Lésung mit 
Bariumhydroxyd 75, 130. — Gliihen in halbdurchsichtigen Quarztiegeln 
79, 400. ; 

Metallsulfide, Bestimmung durch Erhitzen im Schwefelwasserstoffstrom 63, 
306. — Trennung 67, 177. 

Metallurgische Produkte, potentiometrische Titration des Kupfers und des 
Eisens 75, 57. 

Metanilgelb als Adsorptionsindikator 71, 238. 3 

Metanilgelbpapiere zur Bestimmung der Wasserstoff-Ionen-Konzentration 73, 133. 

Metanilsdure, Bestimmung 78, 227. 
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Metanitrophenol, Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 74. 

Metaphenylendiamin, Verhalten gegen salpetrige Saure TO ode 

Metaphosphate, Eiweifreaktionen 73, 411. — Nachweis neben Ortho- und 
Pyrophosphat auch in Gegenwart von Natriumfluorid 77, 66. 

Metaphosphorsaure, titrimetrische Bestimmung neben Ortho- und Pyrophos- 
phorséure 69, 127. ; 

_Metatoluylendiamin, Verhalten gegen salpetrige Saure 75, 97. 

Methan, Nachweis in Grubenluft 76, 462. — Bestimmung, mit dem Orsat- 
apparat 80, 151; in gasférmigen Brennstoffen 68, 539; im Leuchtgas 76, 457; 
in ithylenhaltiger Luft 75, 43. — Als Ersatz fiir Leuchtgas 61, 59. — Ver- 
halten beim Verbrennen tiber Kupferoxyd 68, 240. — Verbrennung mit 
Kupferoxyd 74, 59. — Apparat zur Bestimmung 80, 105. 

Methanol siche Methylalkohol. 

Methon, Reaktion mit Glycerinaldehyd 77, 257; mit Isatin 77, 267; mit Oxy- 
methylfurfurol 77, 267. — Verbindung mit Chloroform und Alkalilauge 77, 
245. — Verwendung als Aldehydreagens 77, 241. — Darstellung und Kigen- 
schaften 77, 245. 

Methon-Anhydrid, Darstellung 77, 247. 

Methoxylgruppe, Mikrobestimmung 71, 120. — Apparat zur Bestimmung 


Methoxytriphenylcarbinole als einfarbige Indikatoren 78, 61. 

Methylathylketon, Reaktion mit Nesslers Reagens 71, 204. — Verwendung 
zur Zerlegung der Paraffine 78, 155. 

Methylalkohol, Resorcinprobe 69, 73. — Empfindlichkeit der gebriuchlichsten 
Reaktionen 71, 253. — Nachweis 71, 253; mit Benzidin 71, 209; mit Orcin 
78, 152; von Weingeist 71, 255; in Athylalkohol 65, 155; 72, 273; in Tink- 
turen 69, 479; in Spirituosen und Tinkturen 77, 236. — Erkennung kleinster 
Mengen 71, 198. — Nachweis und Bestimmung 71, 251, 255; in Gegenwart 
von Athylalkohol 71, 254; in Trinkbranntwein und iiberhaupt in alkohol- 
ischen Fliissigkeiten 72, 218. — Bestimmung 61, 192; 71, 252, 257; 80, 406, 
420; refraktometrische 72, 219; Mikrobestimmung 80, 426; kleiner Mengen 
von Wasser 71, 260; neben Athylalkohol 61, 193; in Enzianbranntwein 79, 
236; in Leichenteilen 61, 431. — Bestimmung und Trennung 72, 269. — Ent- 
wasserung 80, 420. — Beurteilung und Entwisserung mit Hilfe von Magne- 
sium 71, 258. — Hdufigkeit von Verunreinigungen, die mit Jodjodkalium 
und Kaliumpermanganat reagieren, 71, 261. — Zur Oxydation erforderlicher 
Sauerstoff 76, 298. — Hisengehalt 78, 312. 

Methylamin, Nachweis in Gegenwart eines Uberschusses an Ammoniak 69, 468. 

Methylanthranilat, Nachweis in Fruchtsiften 62, 250; 72, 285. 

Methylblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 109. 

Methylcyclohexan, Erstarrungspunkt 74, 117. 

Methyldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 247. 

Methyldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 248. 

Methylenblau, Reaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 400. — 
MaBanalytische Bestimmung 69, 471; 78, 446. — Verwendung als Indikator 
bei der Zinntitration mit Kisenchlorid’70, 56. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Methylenblaureaktion der Milch 79, 158. 

Methylenheliotrop, Farbreaktion mit salpetriger Sdure 75, 102, 107. 

Methylennitrosophenylhydrazon als Indikator 78, 64. 

Methylfurfurolnachweis zur Bestimmung der Methylpentosen 78, 158. 

Methylglyoxal, Bestimmung durch alkalische Jodlésung 74, 28. 

Methylglyoxaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 258. 

Methylorange, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364.— Zustand im Umschlagsintervall 78, 55, 56.— Disso- 
ziationskonstante 78, 60. 

Methylorangepapiere, zur Bestimmung der Wasserstoff-lonen-Konzentration 


73, 133; bei der colorimetrischen Bestimmung der Weinsiiure 80, 174. — Her- 
stellung 80, 174. 
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Methyloxalat, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 
Methyloxaminsdureester, Bestimmung in eutektischen Gemischen neben Athyl- 

und i-Butyloxaminsiureester 64, 96. 

Methylpentosen, Bestimmung, in Trauben, Most und Wein 61, 358; mittels des 
Methylfurfurolnachweises 78, 158. 

Methylrot, als Indikator 63, 294; 80, 325; bei der Titration aliphatischer Mer- 
captosduren 79, 171, 174. — Zustand im Umschlagsintervall 78, 55, 56. — 
Py Bereich 78, 453. — Dissoziationskonstante 78, 60. 

Methylrotpapier zur Bestimmung der Wasserstoff-Ionenkonzentration 73, 134. 

ci tr a Unterscheidung von Wintergriiné! 80, 238. — Bestimmung 

Methylthymolblau, p,,-Bereich 78, 453. 

$-Methyl-umbelliferon als fluorescierender Indikator 75, 81. 

Michlers Keton, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Mikroacidimetrie 74, 202. 

Mikroanalyse 62, 463; quantitative 69, 395; organische 74, 413; radiometrische 
77, 139; von Substanzgemischen mit besonderer Beriicksichtigung der or- 
ganischen Elementaranalyse 61, 305; in der Veterinirmedizin 74, 192. — 
Trennungen 64, 409; von Hisen, Aluminium, Chrom, Mangan, Kobalt,; Nickel, 
Zink, Barium, Strontium und Calcium 67, 296. — Verwendung des Filter- 
stibchens 64, 409; bei der Mikroanalyse nach Preg1 71, 117. — Mikro- 
filtriertiegel mit pordsem Boden 68, 227. - Anwendung in der Technik 70, 64. 

Mikroanalytische Bestimmung des Schwefels nach Pregl unter Anwendung 
oe eneeds 68, 220. — Anwendung der gravimetrischen Titration 
80, 200. 

Mikrobechermethode zum Nachweis von Stoffen, die fliichtige Aldehyde und 
Ketone liefern, 79, 237. 

Mikrobestimmungsmethode, gasvolumetrische 75, 46. 

Mikrobombe, Handhabung 76, 216. 

Mikrobombenofen 66, 47. 

Mikrobrenner 69, 397; 77, 59. 

Mikrobiiretten 69, 400; 72, 261; 74, 200, 201, 204; 78, 167. — Mikrobiirette ohne 
Glas- und Quetschhahn 69, 462. — Biirette fiir Mikrogasanalyse 69, 464. — 
Kalibrierung 70, 35, 469. 

Mikrocalorimeter 67, 406. 

Mikrocalorimetrie 76, 216. 

Mikrochemie 69, 395, 398, 461; 74, 191; 76, 216, 443; 77, 130. — Qualitative 
Analyse der Elemente der I. bis III. Gruppe 67, 162. — Verwendung, von 
Natriumperchlorat als Reagens 70, 62; von Uberchlorsaéure 70, 62. — Reak- 
tionen der Metalle mit Rubidium und Caesiumchlorid 70, 64. — Nachweis, 
von Antimon 70, 63; von Kupfer 70, 63; von Mangan 70, 63; von Phosphor- 
siure 70, 63. — Bestimmung, von Metallen 70, 64; von Kupfer 70, 64; des 
Phosphors organischer Substanzen 70, 64; von Jodid 70, 65. — Titrier- 
methode 70, 23. — Molekulargewichtsbestimmung 75, 395. — Diffusion 75, 
400. — Oberflichenspannung 75, 402. — Kalibrierung von Biiretten 70, 
35, 469. 

Mikrochemische Arbeitsmethoden 63, 407. 

Mikrochemische Bestimmung durch gravimetrische Titration 75, 209, 

. Mikrochemische Waage von Kuhlmann 69, 321. 

Mikrocolorimeter 76, 453; 79, 234; ohne Prismenoptik 77, 72. 

Mikrodestillation, Ausfiihrung 69, 474. 

Mikroelektroden 76, 230. 

Mikroelementaranalyse 69, 397; 74, 413, 417. Brenner 66, 48.— Elektrischer 
Ofen 66, 374. , 

Mikroextraktbestimmung in Zuckerlésungen und Weinproben 69, 395. 

Mikroextraktionsapparat 65, 413. 

Mikrogasanalyse 69, 464; 74, 202. 
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Mikrogasbiirette, modifizierte 80, 435. ; ‘ 

Mikrogasglocke, Verwendung als Gasbehilter und als Absorptionspipette 
80, 436. 

Mikrogaspipette 74, 204; 75, 192. 

Mikro -K ip p- Apparat 69, 397. 

Mikrokrystalle 74, 196. 

Mikromanipulator 74, 196; 76, 229. 

MikromaBanalyse 73, 200. 

Mikrometerskala zum Mikroskop 74, 197. 

Mikromethoden zur Bestimmung von Alkoholen 80, 424. —- Mikrobiologische 
Mikromethoden zur Bodenuntersuchung 80, 474. — Zuverlassigkeit 80, 320. 

Mikro-Molekulargewichtsbestimmungen 62, 52; 73, 421. 

Mikrooperationen 74, 196. 

Mikroorganismen, Bedeutung bei der chemischen Zusammensetzung und der 
physikalischen Beschaffenheit des Bodens 80, 475. 

Mikropermanganometrie 78, 268. 

Mikrophotographie 74, 195, 196. 

Mikrophotometer 76, 443. 

Mikropipetten 74, 196, 199; ohne Glas und Quetschhahn 69, 462. 

Mikro-Porzellanfiltertiegel 68, 227; 78, 242. 

Mikropraparate, Zeichnen 74, 195. 

Mikroprojektionsapparat 74, 195. 

Mikropyrometer 76, 221. 

Mikropyrometerokular 76, 221. 

Mikrosedimetrie 74, 198. 

Mikroskop und Hilfsapparate in der Mikrochemie 74, 192. — Anwendung bei 
chemischen Analysen 74, 192. — Lésung quantitativer Probleme mit seiner 
Hilfe 74, 197. 

Mikroskopbau, Vereinheitlichung 74, 193. 

Mikroskopie im ultravioletten Licht 76, 447. 

Mikroskopierlampen 74, 193, 195. 

Mikroskopische Messung von Edelmetallperlen 74, 197. 

Mikroskopkreuztische 74, 195. 

Mikroskoptische, heizbare und kiihlbare 76, 221. 

Mikrospektralapparat 79, 108. 

Mikrospektroskopie 79, 108. 

Mikrosublimation 62, 284; nach dem DAB VI 76, 224. — Ausfiihrung 69, 474. . 
— Kinfacher Apparat zur Mikrosublimation im luftverdiinnten Raum 79, 44. 

Mikrotitrationen 74, 198, 200; potentiometrische 74, 330; 76, 146, 231. 

Mikrotitriermethode 70, 23. 

Mikrotome, Bestimmung der Winkelgrésse 74, 195. 

Mikroverbrennung 74, 414, 416. 

Mikroverbrennungsbombe 67, 406, 408; 69, 463. 

Mikrovolumanalyse, Methode und Apparatur 69, 461. 

Mikrovolumenometer 66, 47. 

Mikrowaagen 69, 321, 398; aperiodische 74, 205. 

Mikrowagebiirette 78, 287. 

Mikrurgisches Arbeiten 74, 196. 

Milch, Methylenblaureaktion 79, 158. — Reduktaseprobe 75, 480. — Nachweis, 
erhitzter, gewdsserter, kolostraler und pathologisch veriinderter 67, 171; 
von kondensierten Milchprodukten 67, 175; von Formaldehyd 67, 176; von 
Nitraten 67, 172; 74, 141; von Fluor 71, 145; von Oxydasen oder Peroxydasen 
71, 150; von Phenol und Kresol 79, 159; eines Alkalizusatzes 67, 173; der 
Neutralisation 71, 145; 74, 1, 3, 4; des Annatto-(Orleans-)Farbstoffes 71, 
148; von Milchschmutz 74, 139; der Wasserung 67, 169, 170; 74, 143; 76, 321; 
78, 318; in Backwaren 64, 294. — Unterscheidung von natiirlicher Milch von 
solcher aus Milchpulver 64, 294. — Bestimmung, des Fetts 64, 292; 67, 172, 
173; 71, 136, 319; 74, 187, 138; 75, 69, 159; 77, 233; des Fetts, nach der 
Adam-Methode 80, 313; nach dem Morsinverfahren 78, 317; nach der 
Neusalmethode 76, 475; der Trockensubstanz 67,175; der fettfreien Trocken- 
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substanz 75, 69; des Milchzuckers (Lactose) 63, 319; 76, 72; 80, 397; der 
Saccharose 67, 175; 74, 147; des Caseins 64, 294; des Stickstoffs 67, 440; des 
Chlors 67, 174; 74, 139, 140; 78, 318; 79, 157; des Natriums 69, 66; 74, 139; 
des Chlors und Natriums 75, 479; der Milchsiiure 75, 70; der Benzoesiure 
74, 141; der Citronensiure 80, 120; des Tryptophans 61, 205; der gesamten 
und tatsachlichen Aciditaét 74, 139; der Alkalitiét 75, 478; des spezifischen 
Gewichtes 71, 136; des spezifischen Gewichts und des Lichtbrechungsver- 
mégens des Milchserums zum Nachweis einer Wiisserung 67, 170; der Leit- 
fahigkeit 75, 69, 129; 79, 363; des Gefrierpunkts 67, 170; 79, 156; der Chlor- 
zuckerzahl 71, 365; der Frische 74, 138; des Schmutzgehaltes 71, 147, 150; 
in kondensierter Milch 64, 294; in Milchschokolade 65, 429; kondensierte 
Milch, Bestimmung der Saccharose 71, 151; des Zuckergehaltes 75, 318; 
polarimetrische von Saccharose und deren Gemischen mit Lactose und 
anderen Zuckerarten 76, 67. — Untersuchung 71, 153; 75, 69; 77, 380; 78, 
316; 79, 156, 363; 80, 397; alter und sterilisierter Milch 71, 364; verschmutzter 
Milech 75, 478; verdorbener Milch 64, 296. — Wert des Eintauchrefrakto- 
meters ftir die Untersuchung der Milch 74, 138.— Aufschliessung 61, 346. — 
Messung des Rahmvolumens 64, 293. — Errechnung der Trockensubstanz 
79, 156. — Indirekte Ermittelung der Zusammensetzung 71, 148. — Erkenn- 
ung einer Wasserung durch die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung 
64, 292. — Erzielung richtiger Durchschnittsproben 74, 187. — Wert des 
Nitratnachweises in der Milch als Beweis der Wasserung 67, 172. — Be- 
rechnung des Wasserzusatzes 67, 169; 71, 364. — Ermittelung des Wasser- 
zusatzes aus dem Fettgehalt 71, 148. — Refraktometrie 77, 451. — Refrak- 
tion 80, 398. — Ursache der Brechungszunahme des Chlorcalciumserums 
beim Sauerwerden der Milch 71, 143.— Kryoskopie 71, 146. —- Gefrierpunkt 
74, 5. — Beurteilung nach der spezifischen Leitfahigkeit 71, 144. — Blau- 
siurebindung 76, 321. — Die Blausaéurezahl und ihre analytische Bedeutung 
76, 321. — Formaldehydbindung und Formaldehydbestimmungen 76, 321. — 
Formaldehydzusatz 76, 334. — Kryolac-Zahl 71, 364. — Kryoskopie, Kryo- 
laczahl und Chlorzuckerzahl 77, 232. — Gehalt an organisch gebundenem 
Phosphor 71, 145. — Chlorgehalt 71, 144; 78, 320. — Natriumgehalt 78, 320. 
— Katalase 78, 319. — Amylase 78, 319. — Qualitaétsbestimmung durch 
Reduktaseprobe 71, 149. — Erhitzungsgrad 78, 318, 319. — Einwirkung der 
Hitze 71, 365. — Untersuchung iiber die Schwankungen in der Zusammen- 
setzung 71, 364. — Ergebnisse der chemischen und physikalischen Unter- 
suchung von 100 Stallmilchproben 71, 143. — Physikalische und chemische 
Verdinderungen beim Pasteurisieren der Milch 64, 293. — Uber die Aus- 
scheidung von Nitraten durch die Milchdriise 64, 293. — Mit Kaliumbichro- 
mat konservierte Milch 71, 146; Aschenalkalitét 71, 146. — Beurteilung 77, 
232. — Krankhaft verinderte Milch, Erkennung 79, 363. — Priifung auf 
Krankheit der Tiere 78, 317. — Siehe auch unter Frauenmilch und 
unter Stutenmilch. 

Milchbestandteile, Bestimmung in Caramellen 75, 480. 

Milchbonbons, Fettbestimmung 74, 146; 77, 233. —- Untersuchung 74, 144. 

Milchdauerwaren, Kennwerte des Fettes 78, 378. 

Milchfalschung, Nachweis 71, 149. — Berechnungsweise 71, 148. 

Milchfett, Nachweis in Kakaobutter 68, 190. — Bestimmung, in Buttergebick 
75, 71; in Fettmischungen 74, 144; in Nahrungsmitteln 80, 304; in Fettge- 
mischen, Ablesung aus der Reichert-Meif1-Zahl 71, 137. — Berech- 
nung 71, 142. — Die Buttersiurezahl als Kennzahl 71, 140. — Beziehung 
zwischen den einzelnen Konstanten 75, 480. 

Milchgebaick, Zusammensetzung und Untersuchung 75, 71. 

Milchhaltige Waren, Untersuchung 75, 69. 

Milchkuvertiire, Beurteilung 74, 70. aS 

Milchneutralisation, Nachweis durch Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung 
71, 145. 

Milchproben, Haltbarmachung 71, 150. 

Milchprodukte, Untersuchung 79, 156, 363. 

Milchproteine, Bestimmung in Kakaoprodukten 74, 144. 
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Milchpulver, Bestimmung, des Fetts 71, 154; der Borsiure 71, 412. 

Milchsdure, Nachweis 62, 156; 66, 430; in Fruchtsiften 66, 430; im Tomaten- 
saft 66, 430; im Magensaft 73, 255. — Bestimmung 61, 349; durch Bestimm- 
ung des aus ihr gebildeten Acetaldehyds 71, 206; kleiner Mengen 77, 471; 
in tierischen Fliissigkeiten und Geweben 73, 248; in der Milch 75, 70; im 
Wein 61, 352; 73, 109. — Bestimmung und Trennung von Essig-, Wein-, 
Apfel-, Milch- und Bernsteinsiure im Weine 66, 248.— Trennung und N ach- 
weis 61, 82. — Teilungskonstante zwischen Ather und Wasser 69, 102. 

Milchsdurealdehyd, Darstellung und Verhalten gegen Methon 77, 258. 

Milchschokolade, Milchbestimmung 65, 429. — Untersuchung 74, 63. — Beur- 
teilung 74, 69. 

Milchsediment, Ermittelung 71, 150. 

Milchserum, spezifisches Gewicht und Lichtbrechungsvermégen 67, 170. 

Milchtrockensubstanz, Bestimmung in Nahrungsmitteln 74, 144. — Errech- 
nung 79, 156. 

Milchzucker siehe unter Lactose. 

Milchzucker-Caseingemische, Blausiurebindung 76, 321. 

Milchzucker-Caseinlésungen, Formaldehydbindung 76, 321. 

Milchzuckerwaren, Bestimmung des Fettgehaltes 71, 155. 

Milligan- Gaswaschflasche 71, 56. 

Milligrammanalyse 69, 398. 

Millions Reagens zur Phenolbestimmung 78, 231, 232. 

Mineralien, Nachweis von Gold 79, 147. — Bestimmung, des gebundenen Was- 
sers 73, 70; des Phosphors 64, 284; des Titans 65, 367; von Helium 73, 156; 
kleiner Selenmengen in sulfidischen Mineralien 73, 429; der héheren Oxy- 
dationsstufen des Mangans in oxydischen Mineralien 68, 305. — Untersuch- 
ung radioaktiver Gase aus Mineralien 73, 159. —- Trennung 62, 463. 

Mineralische Stoffe, Bestimmung von Calcium neben Phosphorséiure, Magne- 
sium, Eisen und Aluminium 67, 468. 

Mineraléle, Untersuchung 64, 125. — Wasserbestimmung 80, 47. 

Mineralsduren, Nachweis und Bestimmung derselben neben schwachen orga- 
nischen Sduren in gefairbter Halbwolle 62, 94. — Bestimmung, von Arsen 
64, 290; der freien im Wein 61, 360. 

Mineralsilicate, fluorhaltige, Bestimmung der Kieselsiure 69, 67. 

Mineralstoffwerte der Lebensmittel 66, 183. 

Mineralverwachsungen 73, 166. 

Minimeter zur Messung kleiner Drucke 74, 208. 

Mirabellen, Untersuchung auf Weinsaéure 72, 285. 

er nae 78, 62. — Anwendung bei der Bicarbonat-Carbonattitration 
78, 67. 

Mischkrystalle, Bildung, durch Mitreissen léslicher Bestandteile bei der Bild- 
ung unloslicher Niederschlige 68, 343; zwischen Bariumsulfat und Kalium- 
permanganat 68, 354. 

Mischmaschine fiir feste Kérper 77, 62. 

Mischungsformein 77, 452. 

Mistellen, Unterscheidung von natiirlichen Siissweinen 68, 476. 

Mitchells Ferrotartratreagens, Anwendung bei der Priifung der Fallung 
von Alkaloiden mit Tannin 80, 157. 

Mitfallung von Niederschligen 77, 145. 

Mitreissen, durch Niederschlige 62, 352; von Niederschligen 69, 293. 

Morser zum Pulvern harter Stoffe 78, 214. 

M6rtel, Bestimmung der léslichen Kieselsiure 69, 251. 

Mohn, Vorkommen von Bilsenkrautsamen 62, 95. 

Mohnol, Untersuchung 70, 83. 

Mohrsches Salz zur Titerstellung von Permanganat 64, 255. 

Molekulargewicht, Bestimmung 72, 372; kryoskopische, im Reagensglas 74, 
352; ebullioskopische, in Pyridin 80, 363; durch Messung der Sedimentations- 
geschwindigkeit auf der Zentrifuge 73, 423; mit dem Shwkoffapparat 
73, 423; mittels Dampfdruckthermometers 74, 354; durch Messung des Gas- 
druckes 73, 424; durch Ermittelung der Differenz von Dampfspannungen 
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von reinem Lésungsmittel und gleichem Lésungsmittel, das den zu unter- 
suchenden Stoff enthilt, 73, 425; nach der Ausstrémungsmethode bei Hoch- 
vakuum 79, 296; nach der Halbmikromethode 73, 422; unter Anwendung 
kleiner Substanzmengen 62, 50; mikroanalytische 62, 466; 75, 395; 77, 169; 
von Substanzen in alkoholischer Lésung aus der Erhéhung des Entflamm- 
ungspunktes 73, 420; geringer,Mengen organischer Substanzen durch Ge- 
frierpunktserniedrigung 73, 419; schwerléslicher aromatischer Substanzen 
73, 417; in fliissigem Ammoniak 73, 418; 74, 353; in gemischten Loésungs- 
see 73, 419. — Apparat zu ebullioskopischen Halbmikrobestimmungen 
; E 

Molekularkonstante, Berechnung zum Nachweis von Milchfalschungen 71, 149. 

Molekularverhaltnis bei Boden 80, 459. — Abhingigkeit des Diingebediirf- 
nisses von Béden vom Molekularverhidltnis 80, 460. 

Molke, colorimetrische Bestimmung des Sauregrades 71, 156. 

MolkeneiweiB, Unterscheidung von Quark 71, 157. 

Molkereiprodukte, Nachweis des zur Neutralisation verwendeten Kalks 67, 233. 

Molybdan, Xanthogensdurereaktion 74, 131; Farbenreaktionen 79, 201. — 
Nachweis im Rhenium 79, 202. — Nachweis und Bestimmung 74, 122, 386. 
— Bestimmung 67, 152; 79, 202, 207, 208, 352; gewichtsanalytische 73, 452; 
als Sulfid 62, 64; als Bleimolybdat 80, 109; durch Reduktion der Molybdan- 
sdure mit Zink 75, 457; potentiometrische 75, 413; 78, 110; colorimetrische 
68, 283; 73, 454; 74, 122, 124, 129, 130, 131; quantitative spektralanalytische 
in Staéhlen 76, 335; kleiner Mengen 66, 54; bei Anwesenheit, von Chrom 80, 
284; von Chrom und Vanadin 80, 284; von Chrom, Wolfram und Vanadin 
80, 284; neben Eisen 66, 282; in Erzen und Abfallen 74, 129; in Molybdan- 
glanz und Ferromolybdién 66, 50; in Molybdanpochgangerzen 66, 53; in 
Molybdinschwefel 66, 53; in molybdanhaltigen Bleischlammen 66, 53; in 
Molybdanabfallen 66, 54; in Wolframerzen oder -produkten 74, 131; im Stahl 
74, 124, 276; im Schnelldrehstahl 80, 271, 285; im Stahl in Gegenwart von 
Wolfram und Vanadium 76, 113; in Stahlen und Ferromolybdan 80, 109. — 
Fallung durch Schwefelwasserstoff unter Druck 65, 188. — Trennung, von 
Arsen 75, 64; von Beryllium durch Tannin 76, 135; von Vanadium im Stahl 
74, 276; von Vanadin, Chrom, Nickel und Eisen 73, 305; von Wolfram 66, 
390; von Zink, Nickel, Kobalt, Eisen und Mangan 65, 188. — Verwendung 
als Indikator bei der volumetrischen Zinkbestimmung 66, 290.— Reduktion. 
im offenen GefaiB 75, 457. — Verhalten, zu Athylxanthogensdureathylester 
79, 203; zu Athylxanthogensiurebenzylester 79, 203; zu Xanthogensdure- 
Essigsdiureanhydrid 79, 204; zu benzylxanthogensaurem Kalium 79, 204. 

Molybdanabfalle, Molybdainbestimmung 66, 53. 

Molybdanblau, Anwendung zur Bestimmung von Phosphat- und Arsenat-lon 
75, 426. 

Molybdanblaureaktion, analytische Auswertung 63, 258. 

Molybdanglanz, Bestimmung, des Molybdins 66, 50; des Kupfers 79, 206. 

Molybdanlésungen, Reduktion durch Zinkamalgam 70, 459. 

Molybdanpochgangerze, Molybdainbestimmung 66, 53. 

Molybdanpolysulfide, analytisches Verhalten 65, 42. 

Molybdanriickstande, Aufarbeitung 79, 294. 

Molybdansdure, Reagens fiir Harze und Phenole 78, 234, — Maskierung ihrer 
Reaktionen durch Komplexbildung 74, 389.— Koordinierte, Reaktionsfahig- 
keit 79, 212. — Reduktion mit Wismutamalgam 71, 76. 

Molybdanschwefel, Molybdainbestimmung 66, 53. 

Molybdanstahl, Bestimmung des Schwefels 77, 270. ; ; 

‘Molybdate, Farbreaktion, mit Rhodamin B 70, 402; mit Alkalirhodaniden, 
Brenzcatechin, Pyrogallol, Gerbsiure und Phenylhydrazin 74, 391. — Nach- 
weis 74, 386. — Léslichkeit und Reaktionen 80, 213. 

Molybdomanganimetrie 64, 404. 

Monazitsand, Thoriumbestimmung 63, 54. ; 

Monoaminosduren, Nachweis und Bestimmung 77, 464. — Einbasische Mono- 
aminosaiuren, Bestimmung des Stickstoffs 76, 237. — Zweibasische Mono- 
aminosduren, Bestimmung des Stickstoffs 76, 237. 
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Monochloracetaldehyd, Reaktion mit Methon 77, 244, 254. 

Monochloracetate, Titrierung 61, 340. 

Monochlorbenzol, Erstarrungspunkt 74, 117. 

Monochromatisches Licht, Arbeiten im monochromatischen Licht 77, 133. 

p-Monophenylamido-azobenzol-m-sulfosdure als Indikator 78, 54. 

p-Monophenylamido-azobenzol-o-carbonsaure als Indikator 78, 54. 

Monosaccharide, Nachweis neben Disacchariden 76, 23. 

Morchelgift, Nachweis 71, 415. : 

Morin, Farbreaktion mit Aluminium 76, 441. — Verwendung zum Nachweis 
kleinster Aluminiummengen 72, 462. 

Morphin, Reaktionen 78, 476; Farbreaktion mit Mannit 77, 69, 393. — Nach- 
weis 76, 314; mikrochemischer 64, 452, 454; 65, 207. — Bestimmung, in 
tierischen Fliissigkeiten und Organen 78, 383; im Blut 78, 383, 389, 393; im 
Serum 78, 387; im Muskel 78, 392; im Harn 78, 393; im Opium 72, 76. — 
Krystallbildung mit Natriumperchlorat 70, 62. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. — Abtrennung 
aus Ausziigen von Leichenteilen 80, 318. 

Morphinlésungen, Nachweis geringster Mengen von Apomorphin 80, 158. 

Morphium, Bestimmung im Opium 68, 78. 

Morsinbutyrometer 78, 317. ~ 

Morsinmethode zur Bestimmung des Fettgehaltes der Milch 74, 138; 78, 317. 

Most, Bestimmung der Pentosen und Methylpentosen 61, 358. — Volumen im 
Verhiltnis zum entstehenden Wein 68, 470. — Vorkommen von Pektin 
73, 108. 

Motorbetriebsstoffe, Untersuchung 69, 313. — Bestimmung von Paraffinkohlen- 
wasserstoffen in Benzol 80, 73. — Siehe auch unter Benzin. 

Motorenbenzol, Nachweis von Spiritus 80, 76. 

Motorenbrennstoffe, Messung einer Konstanten fiir das Klopfen 80, 77. 

Motorfliissigkeiten, Bestimmung der Anlauffaihigkeit 74, 78. 

Miihle zur Zerkleinerung von Friichten in Gegenwart von Fliissigkeiten 77, 62. 

Miinze, mikroskopische Untersuchung 74, 192. 

Miinzmetall, Nickelbestimmung 69, 240. 

Muskelfleisch, Bestimmung, des Fetts 75, 157; des Jods 65, 329; 71, 220. 

Muskelgewebe, Isolierung des Cholesterins 70, 474. 

Muskeln, Bestimmung, der 6-Oxybuttersiure 73, 125; der Milchsiure 73, 248; 
des Morphins 78, 392. 

Mutterkorn, Bestimmung in Mehl 78, 376, 377. — Priifung 78, 93. 

Myrrhe, Coniferyl-Reaktion 69, 116. — Nachweis 74, 431. 


N. 


Nachfiillbiirette 77, 163. 

Nachkriegsgeradteglas 69, 54. 

Nachschwaden, Nachweis von Kohlenoxyd 75, 44. 

Nachtblau, Farbreaktion mit salpetriger Saiure 75, 110. 

Nadeln. Entnahme der Nadeln von Baumen bei der chemischen Untersuchung 
von Luftsiureschidenexperten 74, 270. 

Naherungsverfahren bei der Bereitung von Normallésungen 67, 23. 

Nahrpraparate, Bestimmung des Tryptophans 75, 431. — Untersuchung 75, 
429. — Bindungsarten der Phosphorsiure 73, 318. 

Nahrungsmittel, Nachweis, von Nitraten 74, 140; von Pflanzengummi 73, 317; 
von Salicylsdure 66, 297; von Saponinen 80, 93; von Sulfiten 80, 314; der 
Verdorbenheit 73, 89. — Mikroskopische Untersuchung 73, 241. — Nach- 
weis und Bestimmung, von Konservierungsmitteln 71, 366, 410; der Livulin- 
sdure 62, 91. — Bestimmung, der Aschenalkalitit 68, 70; des Chlors 80, 88; 
der Milchtrockensubstanz 74, 144; des Milchfettes 80, 304; des Schwefel- 
dioxyds 68, 69; des beim Kochen bei verschiedenen Temperaturen ent- 
weichenden Schwefelwasserstoffs 73, 243; des Wassers 80, 292; geringer 
Mengen Wasser 73, 70. — EiweiShaltige Nahrungsmittel, Bestimmung von 
Schwefelwasserstoff 71, 479. — Ermittelung des Volumens des in Wasser 
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unléslichen Anteils 62, 82. — Aufschluss fiir die Chlorbestimmung 65, 60.— 
Zahlengrundlagen der ‘Untersuchung 73, 242. — Apparat zur Wasserbestimm- 
ung in Nahrungsmitteln 80, 288, 292. — ‘Siehe auch unter Lebensmittel. 
Nako, Farbreaktion mit salpetriger Saure 75, 108. 
Naphtha, Wasserbestimmung 74, 164. 
Naphthalin, Nachweis im Mehl Fic sex Bestimmung in Gasen 75, 195; 76, 
458. — Verbrennungswirme 62, 50 — Verwendung als Insekten- und Schid- 
___lingsvertilgungsmittel 77, 385. 
Naphthalin- Camphermischung, Untersuchung 77, 385. 
Naphthaminschwarz, Farbreaktion mit salpetriger Sdure 75, 107, 109. 
Naphthene, Bestimmung in Motorbetriebsstoffen 69, 313. 
Naphthionsaure, Farbreaktion mit salpetriger Sdure 75, 97. 
Naphthochromcyanin, Farbreaktion mit salpetriger Siiure 75, 110. 
Naphthol, zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 
a-Naphthol, Farbenreaktionen 78, 236; mit salpetriger Saure 75, i104; mit 
’ Mannit 77, 69. — Nachweis mit Kupfersalzen 78, 238. — Nachweis und 
Untersuchung 68, 427.— Verhalten, zu metallischem Natrium 68, 427; gegen 
salpetrige Sdure 75, 97. — Einw irkung von Kohlendioxyd 64, 76. 
6-Naphthol, Farbenreaktionen 7 78, 236; mit Mannit 77, 69; auf Pentosen 78, 
150. — Nachweis und Untersuchung 68, 427. — Verhalten, zu metallischem 
Natrium 68, 427. — Bestimmung 78, 227; oxydimetrische 67, 20. — Einwirk- 
ung von Kohlendioxyd 64, 77. 
_ Naphtholblauschwarz, Farbreaktion mit salpetriger Siure 75, 109. 
‘yet eit S, Nachweis 80, 398. — Trennung und Identifizierung 77, 305. 
1-Naphtholindophenol- -2-sulfosaures Natrium, Dissoziationskonstante 78, 60. 
f-Naphthol-Schwefelsaure, Verwendung zur Absorption von Kohlenoxyd 75,41, 
a-Naphthylamin, Farbreaktion mit salpetriger Sdiure 75, 97, 104. 
f-Naphthylamin, Farbreaktion mit salpetriger Sadure 75, 97, 104. 
Naphthylaminschwarz, Farbreaktion mit salpetriger Siure 75, 109. 
6-Naphthylaminsulfosdure, Farbreaktion mit salpetriger Saure 75, 98, 104. 
Naphtylen-1:4-diamin, Bestimmung 63, 59. 
Naphtyloxychlorphosphin, Verhalten 66, 317. — Darstellung 66, 327. 
Narcotin, Leitfaihigkeitstitration 75, 131. — Leitfahigkeit 75, 131. — Léslich- 
keit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 
76, 364. 
Narkosedther, Nachweis der Zersetzung 66, 303. — Bestimmung, von Alde- 
hyden 71, 210; kleiner Mengen von Alkoho] und Wasser 73, 367. 
Natrium, Reaktion 79, 355. — Nachweis 65, 421, 422; 70, 397; 79, 357; als 
Oxalat 69, 58; durch Fallung mit Oxalat 71, 246. — Ermittelung im Boden 
72, 469. — Unterscheidung von Kalium 65, 422. — Bestimmung 63, 179; 
64, 231, 429, 435, 479; 65, 78; 72, 128; 73, 311; 74, 249; 76, 470; 79, 349; 
neben Kalium TA, 249: mikrochemische. 67, 467; 69, 63: in Erzen, feuerfesten 
und tonartigen Stoffen als Sulfid 71, 45; in Bleilegierungen 72, 387; a 
Wolframaten 75, 442; in Wolframbronzen 75, 451; in Silicaten 63, 180; 
Natriumaluminat 61, "410; in tierischen Flissigkeiten 73, 378; in der Milch 
75, 479; in pflanzlichen und tierischen Siften und Ausscheidungen 65, 78; 
in Serum oder Plasma 64, 480. — Bestimmung und Trennung von Lithium 
70, 66. — Fettsaures Natrium, Bestimmung in Seifen 79, 428. — Trennung, 
von Kalium 64, 231, 429, 435; 78, 79; von Kalium, Rubidium und Caesium 
72, 50; von Lithium’ 64, 234; 80, 430; — Atomgewicht 63, 443. — Gehalt der 
Kuhmilch, Frauenmilch, Stutenmilch und Schafmilch an Natrium 78, 320. 
Natriumacetat, Bestindigkeit gegen Kaliumpermanganat 68, 93.— Reinigung 
68, 95. 
Natriumacetatmethode zur Trennung der zweiwertigen von den dreiwertigen 
Metallen der Schwefelammoniumgruppe 68, 57. 
Natriumalizarinsulfonat, Reagens auf Kationen 79, 354. 
Natriumaluminat, Titration von Natrium 61, 410. 
Natriumamalgam zur Reduktion von Nitraten 79, 360. 
Natriumarsenat, Bestimmung 65, 470. 
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Natriumarsenit, elektrometrische Titration 65, 143. — Das Reagens, auf 
locker gebundenes Halogen 65, 246; auf locker gebundenen, reaktiven 
Sauerstoff, ebensolchen Schwefel und Stickstoff 66, 224. 

Natriumazid, Reaktion mit Jod 74, 369. 

Natriumbicarbonat siche Natriumhydrocarbonat. ’ ; 

Natriumborat, offizinelles, Bestimmung 80, 157. — Verwendung in der Mikro- 
acidimetrie 74, 202. ; : 

Natriumborat-Borsduremischung, Wasserstoffionenkonzentration 74, 395. 

Natriumbromat zur titrimetrischen Bestimmung der Sulfite 70, 409. 

Natriumbromid, Bildung von Mischkrystallen mit Bleisulfid 68, 344. 

Natriumcarbonat, Nachweis von Hydroxyd 70, 325, 328.— Bestimmung, neben 
Natriumhydroxyd 79, 241, 255; im Natriumsulfid 70, 84. —_ Léslichkeits- 
bestimmung 73, 26. — Dichte und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und ge- 
sittigter Lésungen 73, 27. — Verwendung als Ursubstanz 70, 321. 


Natriumchlorid, Nachweis geringer Mengen in Lauge 75, 406. — Bestimmung, 
der Léslichkeit 73, 28; im Natriumsulfid 70, 84. — Dichte und Lichtbrech- 
ungsvermoégen 1%iger und gesiattigter Lésungen 73, 28. — Elektrolyse 79, 


267. — Reinigung 70, 372. — Léslichkeitsbeeinflussung durch Kaliumchlorid 
76, 366. — Siehe auch unter Kochsalz. 
Natriumchloridl6sungen, Oberflichenspannung 78, 298. 
Natrium-Dimethylglyoxim, Darstellung 79, 401. 
Natriumdithionat, qualitative und quantitative Untersuchung 68, 177. 
Natriumferrocyanid, Trennung von Carbonylferrocvaniden 62, 150. 
Natriumfluorid, Nachweis im impragnierten Holz 66, 475. 
Natriumformaldehydsulfoxylat, Titration 69, 406. 
Natriumhydrocarbonat, titrimetrische Bestimmung 66, 473. — Anwendung in 
der Jodometrie 76, 57. 
Natriumhydrophosphat, Reaktion mit Silbernitrat. 77, 32. 


Natriumhydrosulfit (Na.S,0,), Untersuchung 70, 88. — Anwendung in der 


Metallanalyse 80, 455. 

Natriumhydroxyd, Bestimmung, neben Natriumcarbonat 79, 241, 255; in ver- 
diinnten Lésungen 79, 245; im Natriumsulfid 70, 84. — Bildung beim Er- 
hitzen von Bicarbonat 70, 324. — Verwendung von Strontiumchlorid bei 
der Bestimmung 79, 245, 254. 

Natriumhypochlorit, bromometrische Bestimmung 63, 454. Thermometrische 
Titration mit arseniger Sdure 76, 433. — Verwendung als Oxydationsmittel 
in der Oxydimetrie. 66, 278. 

Natriumhypophosphit als Arsenreagens 77, 319. 

Natriumhypophosphitlésung, Priifung der Empfindlichkeit gegen Selen 80, 158. 

SEN pag Reaktion mit Chlormethyl in methylalkoholischer Lésung 

Natriumkakodylat, Bestimmung des Arsens 76, 100. 

Natrium kakodylicum, Bestimmung des Arsens 80, 317. 

Natriumkobaltinitritreagens, Herstellung 72, 52. 

Natrium-Kupfer-Pyrophosphat, Darstellung 77, 88. 

Natriummethylalkoholat, Bildung von Formaldehyd bei der Reaktion mit 
Nitrobenzol 77, 248. 

Natriummolybdat, Zersetzungstemperatur 75, 443. 

Natriumnitrit, Analyse 71, 102.— Verwendung als Reagens auf Phenol 68, 256. 

Natriumoxalat, Léslichkeitsbestimmung 73, 29.— Dichte und Lichtbrechungs- 
_vermégen 1%iger und gesittigter Lésungen 73, 29. 

Natriumparawolframat, Anwendung zur Bestimmung der sauren Radikale von 
eee Chloraten, Perchloraten, Bromiden, Bromaten und Fluoriden 

; : 

Natriumperchlorat als allgemeines Reagens in der Mikrochemie 70, 62. 

Natriumperoxyd, Bestimmung 67, 470. 

Natriumpersulfat, Anwendung bei der Analyse 65, 57. 

Natriumphosphat, sekundires, Umwandlung in Natriumpyrophosphat durch 
Erhitzen auf héhere Temperaturen 77, 15. 

Natriumpresse 62, 143. 
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Natriumreagens 70, 397. 

Natriumreaktion zum Nachweis und zur Unterscheidung von a- und f- 
Naphthol 68, 427. 

Natriumrhodizonat als Reagens auf Barium und Strontium 66, 50; zum Nach- 
weis von Barium, Strontium und Blei 69, 176; als Indikator bei der Titration 
von Barium mit Schwefelsiure 79, 2. 

Natriumsalicylat bei der Erzeugung der Teichmannschen Krystalle 

Natriumsalze, mikroskopischer Nachweis 65, 422. — Unterscheidung von 
Kaliumsalzen 67, 150. 

Natriumsilicofluorid als Ursache von Vergiftungsfillen 71, 415. 

Natriumsubphosphat, Darstellung 75, 29. 

Natriumsulfat, Bestimmung der Léslichkeit 73, 30; im Natriumsulfid 70, 84. — 
Lan und Lichtbrechungsvermégen 1%iger und gesattigter Lésungen 

Natriumsulfid, Reaktion mit Chlorarsinen 77, 285. — Untersuchung 70, 84. — 
Bestimmung 63, 145; 67, 241; titrimetrische 65, 137; jodometrische 65, 358; 
von Natriumsulfid 79, 474; von Thiosulfat 79, 475; von Natriumsulfit 79, 
476; von Natriumcarbonat 79, 476; des Gesamtschwefels 67, 241; des Sulfid- 
schwefels zusammen mit dem Hydrosulfidschwefel 67, 249; des Sulfid- und 
Hydrosulfidschwefels nebeneinander 67, 246; in den Farbbidern der Schwe- 
felfarbstoffe 70, 86. — Analyse 70, 84; 79, 473. — Einwirkung auf Arsen- 
trioxyd 61, 264. 

Natriumsulfit, Bestimmung im Natriumsulfid 70, 84; 79, 476. — Verwendung 
zur alkalimetrischen Bestimmung des Formaldehyds 68, 25. 

Natriumsulfitl6sungen, Dissoziationskonstante 78, 457. 

Natriumsulforicinat, Faillungsreagens auf Calcium 80, 123, 126. 

Natriumsulfosalicylat zur Bestimmung von Eiweif 80, 125. 

Natriumtartrat, Reinheitsgrad 80, 386. 

Natriumthiosulfat, Reaktionen, mit Quecksilberfulminat 68, 116; mit Jod 70, 
224. — Bestimmung, neben Sulfit 68, 181; neben Sulfhydrat, Sulfid, Sulfit, 
Carbonat, Bicarbonat und Atzalkali 68, 287; im Natriumsulfid 70, 84; 79, 475. 
— Verwendung, als Reduktionsmittel, fiir Vanadinsdure 68, 463; fiir Kalium- 
bromat 72, 445; als Indikator in der Alkalimetrie 78, 456. — Siehe auch 
unter Thiosulfatlésungen. 

Natriumthiosulfatlésungen, Nachweis und Bestimmung, des Schwefelwasser- 
stoffs 68, 389; des Tetrathionats 68, 391. — ‘Titerstellung 78, 448; mit 
Kaliumpermanganatlésung 68, 233.— Bestindigkeit 71, 52.— Verdnderlich- 
keit des Titers 68, 274, 387. — Zersetzung 68, 387. — Zersetzungsprodukte 
80, 190. 

Natriumuranylpyrophosphat, Bildung 77, 23. 

Natriumvanadat, Bestimmung 61, 251; des Vanadins 61, 254. 

Natriumwolframat, Untersuchung 62, 358. 

Natroncellulosepapier, Unterscheidung von Sulfitcellulosepapier 66, 478. 


Natronlauge, Titerbeeinflussung durch Glasbestandteile 78, 453. — Kiesel- 
siurefreie Natronlauge, Herstellung und Aufbewahrung 78, 191. — Kiesel- 
siurehaltige Natronlauge, Herstellung 78, 192. 

Natronsalpeter, Bestimmung des Stickstoffs 77, 315. — Siehe auch unter 
Salpeter. 

Naturgas, Untersuchungsmethode zur Bestimmung des Gehaltes an Benzinen 
und Gasolinen 76, 461. — Siehe auch unter Gas. 

Naturhonig, Unterscheidung von Kunsthonig 69, 411. — Bestimmung des 
Oxymethylfurfurols 78, 158. — Siehe auch unter Honig. 

Naturweine, Unterscheidung von gewasserten Weinen 68, 476. — Siehe auch 


unter Wein. 
Nebel, chemischer, Absorption 71, 61. 
Nebennieren, Bestimmung des Adrenalins 77, 158. 
Nebennierenpulver, Bestimmung des Adrenalins 77, 158. 
Neodym, Bestimmung 79, 349. 
Neodymoxyd, Trennung von Praseodymoxyd 67, 113. 
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Neon, Nachweis in Edelgasgemischen 73, 160. — Verhalten zu Gias 74, 208. 
— Atomgewicht 77, 218. 


Neosalvarsan, Bestimmung, des Arsens 63, 23; der Sulfoxylgruppe 78, A478. 


Neosilbersalvarsan, Arsenbestimmung 66, 302. 

Nephelelektrometer 79, 54. ’ ’ 

Nephelometer 78, 303; 79, 55, 57; 80, 123. — Anwendung im Brauereilabora- 
torium 72, 462. 

Nephelometerglaser, Fehlerquellen 76, 445. \ | : 

Nephelometrie 76, 444; 79, 54; 80, 122. — Nephelometrische Bestimmungen 80, 
126; von Calcium und Magnesium 74, 156; kleiner Arsenmengen 74, 311. — 
Nephelometrische Messungen beim Sulfurieren von aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen in Kohlenwasserstoffgemischen 80, 74.— Lésung biologischer 
Probleme 80, 127. fs 

Nesslers Reagens, analytische Anwendung 71, 204. — Erhéhung der 
Empfindlichkeit 73, 461. — Beitrag zur Kenntnis 73, 462. — Darstellung 
73, 461; ohne Zusatz von Kaliumjodid 73, 462. — Nesslerisation von Am- 
moniaklésungen 73, 461. 

Neufuchsin, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 104. 

Neusalverfahren zur Bestimmung des Fettgehaltes der Milch 74, 137; 76, 475. 

Neutralfett, Bestimmung des Wassergehaltes und des Fettgehaltes 80, 313; 
Mikrobestimmung 75, 153; nephelometrische Bestimmung im Blut 80, 126. 

Neutralisationsmittel, Bestimmung in Butter und anderen Produkten 67, 233. 

Neutralpunkt 79, 141. — Wahrer Neutralpunkt, titrimetrische Bestimmung 
78, 452. 

Neutralrot, Farbreaktion mit salpetriger Saiure 75, 102, 107. — Dissoziations- 
konstante 78, 60. — Verwendung als Indikator zur Titration aliphatischer 
Mercaptosauren 79, 173. 

Neutralsalze. Beeinflussung der Sulfidfallung durch Neutralsalze 69, 295. 

Nichteiweifstickstoff, Bestimmung in Blut und Serum 66, 196. 

Nichtfett, organisches, Bestimmung in Butter 67, 226. 

Nickel, Reaktion 64, 330; 73, 426; 79, 94, 355. — Empfindlichkeit der Reaktion 
mit Dimethylglyoxim 78, 422.— Nachweis 61, 186; 66, 176; 67, 165; 79, 357; 
mit der Elektrotiipfelmethode 78, 422; von Kobaltspuren 71, 407; neben 
Kobalt 66, 176; in Lésungen 67, 303. — Nachweis und Bestimmung 77, 366; 
durch Oxalendiuramidoxim 65, 341; in Erzen 65, 72; in Kobaltstaihlen 65, 72; 
in Silicatgesteinen 65, 64. — Bestimmung 62, 233; 64, 335, 336; 67, 140; 79, 
349, 352; gewichtsanalytische 65, 66; als Nickeldioxyd 65, 65; als Nickel- 
dimethylglyoxim 77, 354; mit o-Oxychinolin 76, 191; maanalytische 61, 417; 
63, 463; 65, 67; acidimetrische 69, 232; durch Leitfahigkeitstitration 62, 163; 
elektrometrische 61, 457; 65, 144, 360; potentiometrische Schnellbestimmung 
78, 325; elektrolytische 63, 219; 64, 94; 65, 67; 67, 360; mit Woodscher 
Legierung als Kathode 79, 122, 132; colorimetrische kleiner Mengen 73, 426; 
mikroanalytische 70, 64; durch Abscheidung mittels Ammoniumrhodanids 
in Anwesenheit von Pyridin 71, 442; des Kohlenstoffs 65, 69; des Magne- 
siums 65, 71; geringer Zinkmengen 65, 70; neben Zink 64, 18; bei Gegen- 
wart von Ferrihydroxyd 75, 408; im Nickelammoniumsulfat 69, 340; in 
Stahlen 65, 71, 74; in Chromnickelstahl 63, 359; in Chrom-Nickel-Elektro- 
Stahl 69, 240; in Miinzmetall oder Alpaka 69, 240; in nickelhaltigem Magnet- 
kies 69, 242; in organischer Substanz 67, 124; in Boden 77, 366.— Abscheid- 
ung als Oxalat 65, 66. — Fallung, durch Schwefelwasserstoff unter Druck 
65, 187; elektroanalytische, aus oxalsaurer Liésung 68, 416; mit der Queck- 
silberelektrode 75, 249.— Bestimmung und Trennung von Eisen, Aluminium, 
Chrom und Phosphorsaure 66, 81. — Trennung, von Kobalt 65, 344; von 
Eisen 66, 287; 78, 133; von Aluminium 78, 139; von Eisen und Aluminium 
78, 138; von Chrom 68, 110; des Nickels und Eisens von Chrom durch Elek- 
trolyse 70, 65; von Eisen, Molybdin, Vanadin und Chrom 73, 305; von 
Mangan mit Hilfe von o-Oxychinolin 76, 191; von Wismut 65, 268; von 
Calcium 79, 147; von Zink 62, 20; 71, 181; kleiner Mengen von kleinen 
Mengen Kupfer, Zink und Kobalt 67, 120; elektroanalytische von Arsen 68, 
424. — Untersuchung des technischen Nickels 65, 68. — Mitgerissenwerden 
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durch Zinn als Stannisulfid 65, 423. — Elektrolytnickel, Untersuchung mit- 
tels X-Strahlen 73, 74. — Atomgewicht 63, 47; 77, 218. — Verunreinigung 
durch Kohlenstoff bei der Elektrolyse aus oxalsaurer Lisung 75, ,255. — 
Kompensation bei der colorimetrischen Kobaltbestimmung 78, 436. — Uber 
die analytischen Fragen in der Metallurgie des Nickels 65, 74. 

Nickelbader, galvanische, Ermittelung der p,-Werte 73, 51. 

Nickel-Berylliumlegierungen, Bestimmung des Berylliums 73, 63. — Technische 
Bedeutung 73, 63. 

Nickelchlorid, Fillungsreaktion 71, 467. 

Nickelcyaniirammoniak, Anwendung als Reagens auf Benzol 80, 75. 

Nickelcyaniirlésung, ammoniakalische, Reaktion mit Benzo] 75, 75. 

Nickel-diamin-Oxalendiuramidoxim 65, 343. 

Nickeldicyandiamidin als Anstrichfarbe 69, 243. 

Nickelfallung, elektrolytische, in Gegenwart von Eisenhydroxyd 75, 408. 

Nickelmembrane, Herstellung fiir die Ultrafiltration 71, 397. 

Nickelnitrat als Reagens fiir Farbreaktionen auf trockenem Wege 74, 213. 

Nickelo-Ion, Adsorption durch Papier 76, 360. 

Nickelstahl, Nickelbestimmung durch potentiometrische Titration mit Kalium- 
cyanid 78, 328. 

Nickelsulfat, elektrometrische Titration 65, 361; Leitfaihigkeitstitration in 
wassriger Lésung mit Bariumhydroxyd 75, 130. 

Nickelvanadat, Bestimmung 61, 252. 

’ Nicotin, Bestimmung, nach Ulex 67, 369; 68, 174; titrimetrische 78, 453; Leit- 
fahigkeitstitration 75, 131; neben Ammoniak 61, 81; neben Pyridin 65, 158; 
im Tabak 79, 320; in Tabak und Tabakfabrikaten 73, 476; in Leichenteilen 
80, 319. 

Nicotinarmer Tabak, Studien iiber die verschiedenen Verfahren zur Her- 
stellung 73, 479. 

Nicotinfreier Tabak, Studien iiber die verschiedenen Verfahren zur Her- 
stellung 73, 479. 

Nicotinunschadlicher Tabak, Studien iiber die verschiedenen Verfahren zur 
Herstellung 73, 479. 

Niederschlage. Beseitigung stérender Niederschlaige beim Ausschiitteln 65, 
262. — Verunreinigung bei der gravimetrischen Analyse 67, 457. - Amorphe 
Niederschlige 79, 55. — Apparat zum automatischen Auswaschen 77, 51. 

Nilblau als Indikator 78, 62. 

Nilblau BB, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 400. 

Nilblausulfat als Indikator 78, 65. 

Nilschlamm, Titanbestimmung 65, 375. 

Ninhydrinreaktion mit Glycerin 79, 220. 

Niob, Bestimmung 67, 114. — Trennung, von Tantal 73, 430; von Wolfram 75, 
200. — Analyse 75, 199. 

Nipagin, Nachweis und Bestimmung in Lebensmitteln 76, 378. 

m-Nitranilin, Bestimmung 72, 27; 78, 227. 

o-Nitranilin, Reduktion 68, 407. — Bestimmung 72, 27; 78, 227. 

p-Nitranilin, Bestimmung 63, 59; 72, 27. 

Nitrate, Reaktion 66, 14, 101; 78, 69; Farbreaktion mit Saponinen 70, 367. — 
Nachweis 65, 82; 67, 40; 69, 382; 73, 425; 74, 259; in konz. Schwefelsdure 
68, 313; in der Biologie, Pflanzenchemie, Nahrungsmittelchemie und Toxi- 
kologie 74, 140; geringster Mengen 68, 299, 309. —- Wert des Nachweises 
als Beweis der Wasserung von Milch 67, 172. — Nachweis und rohe Be- 
stimmung 72, 126; Nachweis und Bestimmung im Wasser 61, 202. — Be- 
stimmung 62, 476; 64, 218; 65, 83; 66,'299; 67, 314; 73, 145; 74, 232; volu- 
metrische 77, 317; elektrolytische 79, 359; colorimetrische 71, 262; 77, 317; 
78, 300; spektrophotometrische mit Diphenylaminsulfat 72, 125; kombinierte 
nach Grandeau-Schloésing und nach der Eisenmethode 78, 68; des 
Stickstoffs 74, 318; 77, 313; des Stickstoffs, in Diingemitteln 63, 63; in Harn 
und Jauche 61, 278; in Fleischwaren 74, 422; neben Nitriten 64, 218; 77, 316; 
in Wasser und Abwasser 71, 262; in Kloaken 61, 204; mikroanalytische im 
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Kaliumnitrat 69, 341. — Reduktion durch Natriumamalgam 79, 360. — Ent- 
fernung durch Alkohol 79, 287. — Gehalt der Futterriiben, der Kuhmilch, 
der Frauenmilch an Nitraten 74, 141. — Gehalt des Abdampfungsriick- 
standes von kalihaltigem Chilesalpeter an Nitraten 69, 308. — Zur Aus- 
scheidung durch die Milchdriise 64, 293. 

Nitrat-Ion, Nachweis 69, 382. 

Nitratstickstoff, Bestimmung 68, 74; 77, 313; durch Reduktion zu Ammoniak 
74, 313; in Diingemitteln 63, 63; in Harn und Jauche 61, 278; in Fleisch- 
waren 74, 422. 

Nitrilverfahren, Anwendungen 76, 255, 321, 401; 77, 3. 

Nitrite, Reaktion 66, 14, 101. — Nachweis 65, 82, 183; 78, 70; neben Chlor 
und Brom 67, 302; neben Nitrat, Chlorat usw. 62, 219; geringster Mengen 
68, 309. — Nachweis und Bestimmung im Wasser 61, 202. — Bestimmung 
62, 471, 477; 64, 218; 66, 182; colorimetrische 78, 300, 302; elektrotitrimetri- 
sche mit Kaliumpermanganat 79, 360; spektrophotometrische mit Diphenyl- 
aminsulfat 72, 125; des Stickstoffs 77, 313; neben Nitraten 64, 218; 77, 316; 
kleiner Mengen, besonders im Pdkelfleisch 63, 475. — Siehe auch unter 
salpetrige Sdure. 

Nitrit-Ion, Nachweis 69, 382. 

Nitritstickstoff, Bestimmung 77, 313. 

Nitro-acetanilide, Bestimmung 72, 27. 

Nitro-arsanilsdéure, Bestimmung 72, 295. 

Nitro-aryl-Amine, Bestimmung der Aminogruppe 72, 27, 295. 

Nitrobenzol, Nachweis 65, 379; in Benzaldehyd 70, 368; 74, 426. — Bestimmung 
70, 151; von Wasser 80, 43. — Bildung von Formaldehyd bei der Reaktion 
mit Natriummethylalkoholat 77, 248. — Verwendung, zu kryoskopischen 
Messungen 74, 404; als Trennungsmittel fiir Ol und Wachs 80, 78. 

Nitrocellulose, Wasserbestimmung 80, 49. 

Nitrocelluloselacke, Priifung 73, 474; Karussellpriifung 73, 475; Filmpriifung 
73, 475; Dornbiegeprobe 73, 475. 

Nitroglycerin, Wasserbestimmung 80, 41. 

Nitroglykol, Wasserbestimmung 80, 41. 

4-Nitroguajacol, Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 79. 

Nitrokérper, Bestimmung unter Anwendung von fliissigem Amalgam 75, 255; 
pe ea Nitrokorper, potentiometrische Bestimmung mit Titantrichlorid 

K : 

Nitrometer fiir kleine Gasmengen 74, 309. — Nitrometerverfahren zur Be- 
stimmung von Stickstoff in Salpetersiure und Nitraten 78, 71. 

Nitronaphthalin, Untersuchung 66, 77. 

Nitro-naphthyl-amin, Bestimmung 72, 295. 

Nitronperchlorat als Bestimmungsform fiir Perchlorsiure 68, 34. 

3-Nitro-4-oxy-phenylarsinsaure, Arsenbestimmung 63, 22. 

m-Nitrophenol, Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 74. 

o-Nitrophenol, Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 74. 

p-Nitrophenol als Indikator 80, 325. 

Nitrophenole, Bromierung 78, 228. 

m-Nitrophenylarsinsaure, Arsenbestimmung 63, 22. 

m-Nitrophenylhydrazin zum Nachweis von Aceton 79, 237. 

Nitrophosphormolybdansaure, Léslichkeit und Reaktionen ihrer Salze 80, 213. 

Nitroprussidnatrium als Reagens auf Aceton und Acetaldehyd 70 252, — 
Nitroprussidnatrium und Zinkchlorid, Reagens auf Sulfit 79, 16. : 

Nitrosodimethylanilin, Reduktion 68, 405. 

Se pei sa aromatische, potentiometrische Bestimmung mit Titantrichlorid 

s : 

a-Nitroso-$-naphthol zur quantitativen Bestimmung von K i < 

Wee see suey ne oe Metallen 68, 61. Cra mena eel 
itrosylschwefelsdure, Bestimmung in Schwefelsiur — Bi i 
Blanc mmorbioveis’ 19: BEONe alt Cte es eee eee 

Nitrotoluidin, Bestimmung 72, 295. 


—— 
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Nitrotoluol, Bestimmung, von unnitrierten Kohlenwasserstoffen °63, 120: von 
Wasser 80, 43. 

Nitroverbindungen, aromatische, Reaktionen 62, 157. — Untersuchung 66, 77. 
— Bestimmung 78, 73; von ’ Stickstoff 61, 478; 79, 65. — Titration ‘und 
partielle Reduktion mit Titanchloriir 61, 82. — Reduktion 78, 73. 

Niveauhohen, Vorrichtung zur Regelung yon se Niveauhdhen 77, 55, 

Nomogramme, chemische 77; 451. 

Norgesalpeter, Stickstoffbestimmung 62, 474. 

Normalelektrode 69, 423. 

Normalitatsfaktoren, Rechentafeln zu ihrer Ermittelung 74, 458. 

Normallésungen, Herstellung 67, 23. 

Normaltemperatur 73, 7. 

Normen fiir Laboratoriumsapparate 61, 410. 

Normung, von Laboratoriumsapparaten 69, 54; von Reagensglisern 77, 59. 

Nosprasen, Arsenbestimmung 71, 318. 

Novocain, mikrochemischer ‘Nachweis 64, 452. 

Nucleinsauren, Analyse 77, 468. — Verhalten 77, 467. 

Nudeln, Unterscheidung der mit Ganzei hergestellten von den mit Eidotter 
bereiteten 71, 315. — Bestimmung, von Hiern 65, 91; von Lipoiden und 
Lipoidphosphorsaure (Lecithinphosphorsaure) 71, 353. 

Nugatmasse, Begriffsbestimmung 73, 372. 

Nusskremschokolade, Beurteilung 74, 69. 

Nussmasse, Begriifsbestimmung 73, 372. 

Nuss-Schokolade 74, 68. 

Nutschsiebe aus Blei 66, 171. 


0. 


Oberflachenaktivitat des Wassers 76, 361. 

Oberflachenenergie, Zunahme beim Zerkleinern fester Stoffe 76, 218. 

Oberflachenspannung, Bestimmung 75, 402; 80, 366; durch Messung der 
Krauselung 80, 367; nach der Ringmethode 80, 367; nach der Tropfen- 
methode 80, 369, 371; nach der ,Hyperbel-Methode 80, 367; nach der 
Mikromethode 80, 366; sehr kleiner Fliissigkeitsmengen 80, 365; wassriger 
Salzlésungen 78, ‘298: piologischer Flissigkeiten 75, 406; von Olen 80, 368. 
— Anderung der Oberflachenspannung des Wassers bei Beriihrung mit 
Petroleum, Vaseliné] oder Benzol durch Auflésen von Basen 75, 406. — 
Apparat zum Messen 80, 369. 

‘Obst, Einwirkung von Blauséure 77, 234. 

Obstbranntweine, Untersuchung und Beurteilung 72, 211. 

Obsterzeugnisse, Analyse 72, 274. 

‘Obsttresterbranntweine, deutsche, Gehalt an Methylalkohol 72, 218. — Obst- 
tresterbranntweine mit unnormalem Geruch und Geschmack 77, 76. 

Obstwein, Nachweis im Wein 61, 362; im Traubenwein 66, 255; 68, 477; 77, 441. 
— Gehalt an Sorbit 77, 447. — Beurteilung 61, 352. 

Ofen, Priifung 64, 133.— Elektrische Ofen 77, 55; 79, 393. — Ofen zur Schnell- 
veraschung 78, 213. 

Ole, Nachweis der Zersetzungsstoffe 77, 345. — Bestimmung, von Paraffinen 
78, 155; des Wassers 73, 464; 80, 33; geringer Mengen Wasser 73, 70; dee 
Lecithins 73, 295; des Unverseifbaren 80, 311; der Acetylzahl 70, 361; 
Paprika 79, 312. —— Fette Ole, Bestimmung, von Campher 62, 318; ‘der Fou 
zahl 72, 65. — Trennung yon Wachs 80, 78. — Untersuchung 62, 244, 316. 
a= Verhalten im ultravioletten Licht 76, 160. — Farbtiefe 79, 229, —’Che- 
mische Technologie 76, 393. — Apparat zur Bestimmung des Wassers 890, 
290, — Siehe auch unter Atherische Ole. 

Olfarbenanstrichvergiftung, Ursache 69, 78. 

Olgehalt, Bestimmung in Citronenextrakten 80, 237. 

Oenantholdimethon, Darstellung und Eigenschaften Ws, 2b; 

Oenantholdimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 25i. 

Olefine, Bestimmung in Gasen 64, 143. 
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Oleomargarin, Nachweis der Farbung 67, 231. : 3 

Oleum, Bestimmung, von Schwefeldioxyd und Schwefeltrioxyd 68, 50. — 
Apparat, zur Bestimmung von Schwefeldioxyd neben Schwefeltrioxyd 68, 
50; zur Analyse 67, 157. 

Olivenharz, Coniferyl-Reaktion 69, 115. 

Olivenél, Thermozahl 76, 311. 

Opacimetrie 78, 303. 

Opalescenz, Auslegung des Begriffs 69, 473. 

Opalescenzmethode zur Bestimmung kleiner Chloridmengen 79, 58. 

Opalisierende Triibung, Auslegung des Begriffs 69, 473. k 

Opium, Bestimmung, des Kodeins 61, 366; des Morphiums 68, 78; des Morphins 
72, 76. 

Opiumalkaloide, Nachweis 80, 96. 

Optarson-Injektion, Bestimmung des Arsens 76, 101. 

Optische Instrumente, photometrische Ausbeute 74, 193. 

Optische Messungen 76, 271. 

Optische Methoden der Chemie 76, 271. 

Orange J, Trennung und Identifizierung 77, 305. 

Orcin, Farbenreaktionen 78, 236. — Anwendung zum Nachweis von Pentosen, 
von Formaldehyd und von Methylalkohol 78, 152. 

Organe, Bestimmung, von Arsen 80, 318; von Chlor 80, 88; geringer Mengen, 
von Blei 67, 97; von Wismut 80, 154. — Tierische Organe, Bestimmung, von 
Aceton, Acetessigsiure und f-Oxybutterséiure 73, 115: von Jod 65, 329; 71, 
218. — Tierische und pflanzliche Organe, Bestimmung, des Natriums 69, 66; 
kleiner Metallmengen 71, 473.— Isolierung von Alkaloiden und organischen 
Medikamenten 67, 79. 

Organische Anionen, Bestimmung durch Leitfahigkeitstitration 61, 237. 

Organische Arsenverbindungen, Verhalten im Marshschen Apparat 69, 79. 

Organische Fliissigkeiten, Erstarrungspunkte 74, 117. 

Organische K6rper, Identifizierung 69, 469. — In Wasser lésliche Kdorper, 
Destillation mit Wasserdampf 74, 135. 

Organische Kupfersalze, Bestimmung des Kupfers 75, 228. 

Organische Materie, Bestimmung im Boden 65, 278. 

Organische Mikroanalyse 74, 413. 

Organische Produkte, Nachweis von Albumosen 61, 144. 

Organische Sauren, Bestimmung im Wein durch Extraktion 68, 475. — Be- 
stimmung und Trennung im Weine 66, 248.— Bestimmung und Vorkommen 
in Tomaten 70, 419. — Atherlésliche organische Sduren, Mikrobestimmung 
im Blut 76, 319. — Berechnung der an Kationen gebundenen organischen 
Sduren im Wein und Bindungszustinde derselben 62, 34. 

Organische Stoffe, Nachweis von Fluor 69, 466. — Bestimmung, durch Chrom- 
sdureoxydation 77, 69; von Arsen 68, 126; von Phosphor 71, 215, 220; des 
Sauerstoffs 66, 72. — Elementaranalyse auf nassem Wege 66, 272. — Zer- 
stdrung zwecks Bestimmung des Arsens 76, 82. 

Organische Substanzen, Bestimmung, des Wassers 73, 473; von Halogen 61, 
344; geringer Mengen von Halogen und Schwefel 75, 161; von Fluor 67, 128; 
von Silicofluoriden neben Fluoriden 67, 127; der Kieselfluorwasserstoffsaure 
67, 127; des Jods 77, 237; von Spuren Brom 67, 71; von Schwefelsiure und 
Schwefel 65, 379; der gesamtschwefligen Saiure 78, 462; des Selens 77, 366; 
Mikrobestimmung des Phosphors 70, 64; kleiner Mengen von Metallen 67, 
123; von Kupfer 67, 123; von Zink 67, 124; von Aluminium 67, 124; von 
Nickel 67, 124; von Arsen 67, 124; von Antimon 67, 124; im Boden 64, 246; 
im Wasser 61, 298. — Automatische Verbrennung und ebullioskopische Mole- 
kulargewichtsbestimmung 77, 461. — Zerstérung 61, 431; 67, 121; bei der 
K jeldahImethode 66, 74; bei toxikologischen Untersuchungen 67, 317; 
bei gerichtschemischen Analysen 73, 127. — Uber die bei der Chlorbestimm- 
ung durch Veraschung moéglichen Chlorverluste 65, 59.— Stérung der ma8- 
analytischen Jodbestimmung 78, 168. 

Organische Verbindungen, Nachweis, von Stickstoff 62, 155; von locker ge- 
bundenem, reaktivem Sauerstoff, ebensolechem Schwefel und Stickstoff 66, 
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224. — Bestimmung, oxydimetrische 67, 16; von Arsen 66, 75; 68, 65; von 
Chlor, Brom und Jod 65, 376; von Chlor, Schwefel und Phosphor 65, 378; 
des abspaltbaren Chlorwasserstoffs 68, 65; des Fluors 67, 416; von Jod 68, 
64; von Metallen 80, 154; von Quecksilber 61, 346; von Silber 67, 221; von 
Stickstoff 67, 415; gleichzeitige Bestimmung von Schwefel und Halogen 69, 
137; arsen- und quecksilberhaltige organische Verbindungen, Bestimmung 
von Kohlenstoff und Wasserstoff 69, 136. — Feststellung der Reinheit und 
Bestimmung durch ihre Oxydation mittels Chromsiuremischung 76, 297. — 
Oxydation mit Chromsiure 76, 299. — Schmelzpunkttabelle 77, 451..— 
Trockenapparat 66, 375. — Apparat zur Halogenbestimmung 67, 289. 

Organische Warenkunde 76, 392. 

Organometallische Komplexe zur Bestimmung von Metallen 71, 406. 

Orleansfarbstoff, Nachweis in der Milch 71, 148. — Verwendung zur Gelb- 
farbung der Margarine 78, 380. 

Orthoarsensdure, unterscheidende Farbreaktion von Orthophosphorsdure 71, 
446. — Siehe auch unter Arsensidure. 

Orthophenetidin zur Trennung des Aluminiums 71, 407. 

Orthophosphat, Nachweis neben Pyro- und Metaphosphat, auch in Gegenwart 
von Natriumfluorid 77, 66. — Sekundires Orthophosphat, Reaktion gegen 
Thymolblau und Phenolphthalein 77, 31. 

Orthophosphorsaure, unterscheidende Farbreaktion von Orthoarsensiure 71, 
466. — Bestimmung 77, 81; titrimetrische 77, 94; neben Pyro- und Meta- 
phosphorsaure 69, 127. — Trennung von Pyrophosphorsdure 77, 18, 81. — 
Die einfachen und Doppelsalze mit Lithium, Magnesium, Calcium, Zink, 
Beryllium und Aluminium 66, 377. — Beryllium-Aluminium- und Bleisalze 
77, 96. — Siehe auch unter Phosphorsdure. 

Osmium, Reaktion 78, 474. — Nachweis 66, 283. 

Osmiumtetroxyd, Anwendung zur colorimetrischen Bestimmung von Pyro- 
gallol, Gallotannin und Gallusséure 78, 301. 

Osmiumtrichlorid, Verbindung mit Kohlenoxyd 75, 40. 

Osmotischer Druck, Bestimmung 79, 297; in kleinen Mengen kolloider Lés- 
ungen 75, 399. 

Oszillierende Entladung, Einfluss der maximalen Stromintensitat auf das 
Spektruin 76, 272. 

Oxalat, Bestimmung 61, 341, 375; durch Leitfihigkeitstitration 61, 237, 444; 
maBanalytische Bestimmung schwerléslicher Oxalate 61, 150. — Zersetzung 
65, 60. 

Oxalat-Ion, Bestimmung 77, 143. 

Oxalendiamidoxim 65, 342. 

Oxalendiuramidoxim zum Nachweis und zur Bestimmung von Nickel 65, 341. 


— Darstellung 65, 345. 


Oxalsdure, Farbenreaktion 63, 59. — Nachweis 77, 367; neben Weinsaure und 
Ameisensdure 63, 60; geringer Mengen in Wiirze und Bier 72, 461. — Nach- 
weis und Bestimmung 61, 219. — Abscheidung in der qualitativen Analyse 


67, 81. — Maskierung ihrer Reaktionen durch Komplexbildung 74, 389, -— 
Bestimmung, als Calciumoxalat 77, 361; hydrargyrometrische 68, 68; der 
Léslichkeit 73, 32; im Essig 72, 335. — Titration, mit Permanganat 64, 185, 
393; nach der Leitfihigkeitsmethode 75, 130; thermometrische mit Kalium- 
permanganat 76, 434. — Zersetzung wihrend der Titration 78, 275, — Ver- 
halten als Titersubstanz 66, 464. — Dichte und Lichtbrechungsvermégen 
1%iger und gesittigter Losungen 73, 32. — Zur Oxydation erforderlicher 
Sauerstoff 76, 298. — Reaktionsgewicht 78, 448. — Einwirkung auf die 
Chloride und Nitrate der Alkalimetalle 70, 417. — Anwendung, zur Titer- 
stellung in der Jodometrie und Argentometrie 61, 219; als Urtiterstoff 78, 
450; zur Einstellung von Laugen 71, 274. — Hersteilung wasserfreier 71, 
275. — Reinheitsgrad 80, 387. 

Oxalsdurelésungen, Aufbewahrung 78, 452. 

Oxaminreinblau, Farbreaktion mit salpetriger Siure 75, 107. 

Oxaminschwarz, Farbreaktion mit salpetriger Saéure 75, 107. 

Oxin siehe 0-Oxychinolin. 
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p-Oxybenzaldehyd zur colorimetrischen Bestimmung hdherer Alkohole 79, 233. 


p-Oxybenzaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 263. 

p-Oxybenzaldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 263. — 
Acetylverbindung 77, 264; Benzoylverbindung 77, 264. 

m-Oxybenzoesdure, Bestimmung 78, 227. E F 

p-Oxybenzoesduremethylester, Nachweis und Bestimmung in Lebensmitteln 
76, 378. 

Oxybuttersaure, Bestimmung 64, 360. i 

f-Oxybuttersdure, Bestimmung, im Harn 63, 317; in tierischen Fliissigkeiten 
und Organen 73, 115; Mikrobestimmung 70, 253. 

Oxycellulosen, Unterscheidung von Hydrocellulosen 61, 193; 62, 237. — Pento- 
sanbestimmung 66, 154. 

o-Oxychinolin (Oxin), Fallung des Kupfers 78, 114. — Anwendung zur Be- 
stimmung und Trennung der Metalle: Bestimmung und Trennung, des 
Kupfers 70, 341; des Magnesiums 71, 23; des Zinks 71, 171; des Cadmiums 
71, 321; des Aluminiums 71, 369; des Wismuts 72, 177; Bestimmung von 
Eisen, Mangan, Nickel und Kobalt; Trennung des Eisens von Aluminium, 
Mangan und Erdalkalien; Trennung des Mangans von Nickel, Zink und Erd- 
alkalien 76, 191; des Titans 76, 199; Bestimmung von Magnesium, Zink, 
Aluminium; Trennung des Aluminiums oder Zinks von den Erdalkalien, 
Magnesium und Alkalien, des Magnesiums von den Alkalien 71, 122; Be- 
stimmung von Magnesium, Zink, Aluminium und Kupfer 71, 223; zur Wert- 
bestimmung von einigen Metallen in Salzen, die in dem Arzneibuch vor- 
kommen, 76, 192. 

Oxydasen, Nachweis in der Milch 71, 150. 

Oxydation der Stanno- zu Stannisalzen 69, 257. — Mit Gemengen von 
Schwefelsiure und Chromaten 69, 404. 

Oxydationsmittel, Bestimmung nach der Ferrochloridmethode 63, 142. 

Oxydations-Reduktions-Potentiale 69, 193, 374. 

Oxyde, silberhaltige, blei- und zinkreiche, aus den Blei- und Silberhiitten- 
betrieben, Analyse 63, 133. — Schwer lésliche Oxyde, Léslichkeit 76, 366. 

Oxydierbarkeit des Wassers, Bestimmung 70, 159; des Trinkwassers, Be- 
stimmung 77, 235. 

Oxydimetrie 66, 276. — Neue Methoden 63, 458. — Verwendung, von Jodat 
67, 42; von Perjodat 67, 62. 

Oxydimetrische reversible Indikatoren 77, 111. 

Oxydimetrische Titration mit Cerisulfat 79, 360. 

Oxyhydrochinon, Farbenreaktion 78, 285. 

Oxymethylfurfurol, Reaktion mit Methon 77, 267. — Bestimmung in Invert- 
zucker, Kunsthonig und Naturhonig 78, 158, 381. — Die quantitative Be- 
stimmung und die Fiehesche Reaktion 78, 158. 

Oxymethylfurolphloroglucid zur Pentosanbestimmung 66, 133. 

Oxyprolin, Bestimmung des Stickstoffs 76, 237. 

Ozokerit, Paraffinbestiminung 61, 428. 

Ozon, Nachweis und Bestimmung neben Wasserstoffsuperoxyd 64, 9. — Be- 
stimmung 72, 326; bromometrische 63, 455; jodometrische in Gasen 80, 138: 
in der Luft 80, 138. — Untersuchung 72, 325. — Analyse eines Gemisches 
von Ozon, Wasserstoffperoxyd, Formaldehyd und Ameisensiure 71, 197. 

Ozonisator fiir hohe Ozonkonzentrationen 77, 56. ; 
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Palastina-Weine, Analyse 73, 114. 

Palatinchrombraun, Farbreaktion mit salpetriger Siure 75, 108. 

Palladium, Unterscheidung von Platin, Platin-Iridium und Iridium-Osmium 78 
471. — Bestimmung 63, 247; 79, 349, 352; im Platin 80, 68. — Trennung, von 
Gold 61, 182; von Platin 63, 248; 67, 86. — Absorption von Stickstoff 78 
408. — Heisses Palladium, Durchlassigkeit fiir Stickstoff 78, 408. — Beein- 
flussung der elektromotorischen Reaktion durch Zusatz von kolloidalem 
Palladium 80, 207. 
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Palladojodid, Anwendung zur nephelometrischen Jodbestimmung 78, 164. 

Palmitatmethode zur Bestimmung des Sulfat-Ions 71, 386. 

bh vince Untersuchung eines Gemisches mit Arachisél und Kakaobutter 

Palmkernfett, Nachweis in Kakaobutter 74, 72. — Erkennung durch die Ver- 
seifungszahl 79, 310.— Bestimmung neben Butter- und Cocosfett 67, 225.— 
Untersuchung von Gemischen aus Cocosfett und Palmkernfett 80, 308. — 
Caprylsiurezahl 79, 303. 

Palmkern6l, Jodzahl 76, 311. 

Palorium als Platinersatz 72, 209. 

Pantosept, Nachweis 65, 251. 

Papaverin, Leitfahigkeitstitration 75, 131.— Loéslichkeit in Wasser, in Pyridin 
und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Papier, Nachweis, von Holzschliff 66, 475; von tierischem Leim und Casein 
66, 477; von Natron- und Sulfitcellulose 66, 478; eines Siuregehaltes 66, 478. 
— Bestimmung, von Hanf- und Holzfaser 66, 476; von Sulfitzellstotf 66, 477; 
von Starke 66, 480.— Adsorption der Ionen von Silber, Blei, Kupfer, Queck- 
silber, Cadmium, Kobalt, Nickel, Zink, Mangan, Eisen 76, 360; von Alkalo- 
iden 76, 360. 

Papierbrei, Verwendung bei analytischen Titrationen 64, 436. — Fehlerquellen 
rg os Verwendung zur Filtration von Hisen- oder Aluminiumhydroxyd — 

64, 438. 

Pappe, Nachweis von tierischem Leim und Casein 66, 477. 

Paprika, Bestimmung des Olgehaltes 79, 312. 

Paraamidodiphenylamin, Farbreaktion mit salpetriger Siure 75, 97. 

Paracumarsdure, Verhalten bei der Coniferyl-Reaktion 69, 119. 

Paraffin, Nachweis im Walrat 61, 91.— Nachweis und Bestimmung im Wachs 
68, 199. — Wertbestimmung 78, 154. — Bestimmung, in Olen 78, 155; in 
Ozokerit und Ceresin 61, 428; in Toluol 80, 73; in Handelstoluol 61, 195. — 
Zerlegung mit Methylathylketon 78, 155. — Apparat zur Untersuchung 62, 
53. — Apparat zur Bestimmung der Erstarrungsdauer 78, 154. 

Paraffincalorimeter 80, 295. 

Paraffinkohlenwasserstoffe, Bestimmung in Benzolen und Motorbetriebsstoffen 
80, 73.— Gemische mit Luft, Entziindlichkeit durch Induktionsfunken 77, 62. 

Paraffinwachse 80, 78. 

Para-3-nitrokresol, Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 75. 

Paranitrophenol, Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 75. 

Pararosanilin, Farbreaktion mit salpetriger Saure 75, 105. 

Parasaccharin, Bestimmung 77, 388. 

Parfiime, itherische, Nachweis von Phthalsdiurediithylester 74, 368. 

Parfiimmischungen, Nachweis von Dii&thylphthalat 74, 367. 

Partialdruck von Wasser in wissrigen Schwefelsdurelésungen, graphische 
Tabelle zur direkten Ablesung 73, 463. — Partialdruck fliissiger Lésungs- 
gemische im Siedepunkt, Einfluss nichtfliichtiger geléster Stoffe 80, 361. 

Pasten, Untersuchung 74, 272. 

Patronit, Vanadinbestimmung 61, 254. 

Pech, Bestimmung des Erweichungspunktes 73, 247. 

Pechblende, Bestimmung des Thoriumgehaltes 75, 28. — Trennung des Urans 
von Thor und den seltenen Erden 64, 400. 

Pektin, Vorkommen in Mosten und Weinen 73, 108. 

Pektinlésung, Bestimmung der Starke auf sedimetrischem Wege 72, 279. 

Pentathionat, Bestimmung in Polythionatlésungen 75, 419. 

Pentathionatgehalt des Thiosulfats, Ursache der geringen Haltbarkeit von 
Thiosulfatlosungen 79, 13. 

Pentosan, Bestimmung 66, 129; in Holzzellstoffen 62, 236; im Mehl 65, 88. 

Pentosangehalt von Mehlen, Beziehung zum Ausmahlungsgrad 71, 359. 

Pentosen, Farbreaktion 78, 150.— Nachweis mit Orein 78, 152.— Bestimmung 
78, 149; in Trauben, Most und Wein 61, 358; von Pentosan 66, 141. 

Peptide, alkalimetrische Mikrobestimmung 80, 93. 

Ztschrft. f. anal. Chem., Register zu Band LXI—LXXX. 93 


354 Pepton — Permutit. 


Pepton, Bindung von Blausdure 76, 256. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin 
und in einem Gemisch beider Flissigkeiten 76, 364. — Darstellung 77, 475. 

Perborate, Nachweis in Gegenwart von Borat 70, 315.— Nachweis und Unter- 
scheidung von Perchloraten, Perjodaten, Persulfaten und Percarbonaten 
67, 307. — Bestimmung 67, 470. ; 

Percarbonate, Nachweis und Unterscheidung von Perchloraten, Perjodaten, 
Persulfaten und Perboraten 67, 307. : 

Perchlorate, Untersuchung 70, 414. — Nachweis 67, 40; mit dem Chiorhydrat 
von a-Phenyl-f-diithylamin-p-nitrobenzoat 78, 268. — Nachweis und Unter- 
scheidung von Perjodaten, Persulfaten, Percarbonaten und Perboraten 67, 
307. — Erkennung und Bestimmung im Chilesalpeter 69, 303.— Bestimmung 
68, 12; 78, 127, 249; mikrochemische 66, 472; titanometrische 78, 263; colori- 
metrische Bestimmung in Chlorat 78, 254; kleiner Mengen in Chloratbadern 
78, 251; von Chlor 61, 283; der sauren Radikale 61, 294. — Organische Per- 
chlorate, Bestimmung der Perchlorsiure 69, 470. — Trennung vom Chlorat 
72, 124.— Verhalten zu Zn, Cd, Mg, Al und Wasserstoff 79, 257.— Elektro- 
lyse 78, 128; 79, 256, 262, 266.— Bildung bei der Chloratelektrolyse 78, 250, 
261. — Reduktion 79, 263. — Bildung von hydroschwefliger Saure bei der 
Elektrolyse in schwefelsaurer Lésung 79, 257. 

Perchlorat-Ion, volumetrische Bestimmung neben Phosphaten und Suifaten 
74, 253. : 

Perchlor-methylmercaptan, Verhalten 71, 43. 

Perchlorsadure, Bestimmung, als Nitronperchlorat 68, 34, 298; kleiner Mengen 
68, 385; in organischen Perchloraten 69, 470. — Verwendung, zur Er- 
leichterung der Digestion bei der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 
67, 416; als Entwasserungsmittel bei Abscheidung der Kieselsiure 68, 115; 
als analytisches Reagens 69, 61; als mikrochemisches Reagens 70, 62. — 
Bildung bei der Elektrolyse der Salzsiure 79, 260. 

Pergamentpapier, Unterscheidung des echten vom unechten 70, 200. — Koch- 
salzgehalt als Mittel gegen Schimmelpilze 70, 204. 

Perilla6l, Bromprodukte der Fettsiuren 77, 383. 

Perjodate, Nachweis und Unterscheidung von Perchloraten, Persulfaten, Per- 
carbonaten und Perboraten 67, 307. — Bestimmung, neben Perchloraten 61, 
293; neben elementarem Jod, Jodid und Jodat 78, 170; jodometrische neben 
Jodaten, Bromaten und Chloraten 61, 288. — Verwendung als oxydime- 
trisches Reagens 67, 62. 

Perjodzahl (P.J.Z.) Margosches, Bestimmung 72, 67. 

Perlen. Unterscheidung echter und geziichteter Perlen 76, 446. 

_Permanganat, Nachweis der Reinheit 63, 305.— Bestimmung, bromometrische 
63, 455; nach der Eisenchloridmethode 63, 143; neben Chromisalz 64, 228; 
neben Dichromat 64, 228; neben Dichromat und Chromisalz 64, 229.— Elek- 
trometrische Titration 65, 143. — Behandlung der zu Messzwecken dienen- 
den Lésung 63, 301. — Titerstellung mit verschiedenen Ursubstanzen 64, 
255. — Verwendung zur Titration von Oxalsiure 64, 185, 393. — Reaktions- 
mechanismus der Reduktion und seine physikalisch-chemischen Grundlagen 
66, 460. — Potentiometrische Verfolgung der Reduktion durch Ferro-Ion 
und Jod-Ion 66, 462. — Siehe auch unter Kaliumpermanganat. 

ee Einfluss von Temperatur und S&urekonzentration 

; : 

Permanganat-Ion, Reaktion mit Stanno-Ion 73, 399. 

Permanganatlésungen, Einstellung 69, 402; 77, 121; mikrochemische Titer- 
stellung 78, 274, 276. — Blindversuch bei der Mikrotiterstellung 78, 276. — 
Analyse des bei langerem Stehen sich abscheidenden Niederschlages 77, 437. 
— Grenze der Wahrnehmbarkeit der Eigenfairbung 77, 116. — Verwendung 
als Vergleichsfliissigkeit beim Phenolphthaleinneutralpunkt 78, 301. — 
Selbstzersetzung in der Warme 78, 271, 279. 

Permanganattiter, Konstanz und Titerstellung 62, 352. 

Permangansdure, Bestimmung 76, 155. — Katalyse bei der Reaktion mit ar- 
seniger Sdure und deren analytische Anwendung 69, 348. 

Permutit, Verhalten zu sulfathaltigem Wasser 70, 112. 
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Pernambukholz, Nachweis im Safran 72,. 400. 
Peroxydasen, Nachweis in der Milch 71, 150. 


Peroxyde, Nachweis 67, 307. — Bromatometrische Bestimmung 67, 469; jodo- 
metrische Gehaltsbestimmung 73, 246. 
Persalze, Nachweis 67, 307. — Bromatometrische Bestimmung 67, 469. 


Perschwefelsdure, Reaktion 67; 41. 

Perseit, mikrochemischer Nachweis 78, 153. 

Persipanmasse, Begriffsbestimmung 73, 371. 

Persipanwaren, Begriffsbestimmung 73, 372. 

Persulfate, Nachweis und Unterscheidung von Perchloraten, Perjodaten, Per- 
carbonaten und Perboraten 67, 307. — Bestimmung 67, 470; jodometrische 
73, 217; 74, 483. — Verwendung zur Bestimmung des Bleis durch Oxydation 
70, 161. — Einwirkung auf Bromide 73, 218. 

Perubalsam, Coniferyl-Reaktion 69, 114. — Nachweis fetter Ole 74, 432. — 
Saurezahlbestimmung 74, 432; Wertbestimmung 76, 312. — Untersuchung 
62, 253. — Kennzeichen der Echtheit 74, 431. 

Perugen, Darstellung 76, 313. 

Petroleum, amerikanisches, Unterscheidung vom russischen 77, 42. — Schwefel- 
bestimmung 69, 414. — Anwendung zur Nicotinbestimmung in Tabak 79, 320. 

Petroleumdestillate, Bestimmung aromatischer Substanzen 80, 77. 

Petroleumkohlenwasserstofie, dampfférmige, Apparat zum Nachweis und 
Messen kleiner Mengen in Luft 76, 456. 

Petroleum6le, Jodzahl 77, 384. 

Pfeffer, spanischer, Nachweis im Safran 72, 400. 

Pfefferminz6l, Priifung 62, 411. — Verfalschung mit Glycerinacetat 75, 73. 

Pfefferpulver, Prifung auf einen Gehalt an Calciumcarbonat 75, 4382. 

Pferdefleisch, Wassergehalt 63, 363. ; 

PferdefleischeiweiB als Prazipitogen 80, 400. 

Pfirsiche, Untersuchung auf Weinsdure 72, 285. 

Pflanzenasche, Nachweis und Bestimmung, von Chrom 62, 231; des Mangans 
78, 88. — Bestimmung von Titan 65, 375. — Physiko-chemische Leitfahig- 
keitsanalyse 75, 131. 

Pflanzenfarbstofie, verbotene, Nachweis in Lebensmitteln 80, 398. 

Pflanzenfett, Nachweis in Butter 64, 296. 

Pflanzenfiber, Wasserbestimmung 80, 22. 

Pflanzengummi, Nachweis in Nahrungsmitteln 73, 317. 

Pflanzenphenole, Nachweis 78, 234. 

Pflanzenschleime, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 315. 

Pflanzenschutzmittel, Bestimmung des darin enthaltenen Wirkungssubstanz- 
gvehaltes: Bestimmung, des Thalliums 69, 29, 260; des Polysulfidschwefels 
71, 446; des Quecksilbers 74, 81; des Formaldehyds 80, 127; von Arsen 
69, 79; 71, 318; 75, 63. 

Pflanzenstoffe, Nachweis von Nitraten 74, 140. 

Pflanzliche Materialien, Jodbestimmung 65, 328. 

Pflanzliche Stoffe, Aufschliessung 61, 344. 

Pharmazeutische Praparate, Bestimmung des Santonins 78, 238. 

Phenacetin, Farbenreaktion mit Mannit 77, 69. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Phenazon, volumetrische Bestimmung 80, 156. 

Phenol, Analyse 71, 200. — Spezifische Reaktion 68, 255. — Nachweis, im 
Alkohol 72, 274; in der Milch 79, 159. — Unterscheidung von Kresolen und 
Guajacol 78, 233. — Bestimmung 71, 108; 73, 245; mit der Diazotierungs- 
methode 78, 230; mit dem Phenolreagens von O. Folin und W. Denis 
78, 232; colorimetrische mit Millons Reagens 78, 231, 232; bromometri- 
sche 77, 186; in Gaswissern 77, 194; neben Kresolen 78, 224; in roher Car- 
bolsiure 78, 225; kleiner Mengen in Glycerinlésungen 78, 232; in 4therischen 
Olen bei kleinen Substanzmengen 74, 366. — Entfernung aus alkoholischen 
Flissigkeiten zum Nachweis des Methylalkohols 72, 219. — Verhalten zu 
salpetriger Sdure 75, 98. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 
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— Permanganatverbrauch 78, 225.— Hinwirkung von Kohlendioxyd 64, 73. 
— Siehe auch unter Carbolsdure. 

Phenolanalysator 78, 237. 

Phenolate, Einwirkung von Kohlendioxyd 64, 72. 

Phenole, Farbreaktion 68, 256. — Nachweis 69, 73; in dtherischen Olen 62, 
249. — Nachweis und Bestimmung 78, 223. — Bestimmung 78, 84; bromo- 
metrische 77, 200; in itherischen Olen mittels Magnesiumjodmethyls 68, 321; 
im Rohammoniakwasser der Kokereien und Gasanstalten 77, 192; in Teer- 
élen 78, 227. — Reinigung nach der Sulfosiuretrennungsmethode 75, 289. 
— Fraktionierte Destillation 78, 224. 

Phenol-Formaldehydkondensationsprodukte, bei der Fabrikation erforderliche 
analytische Methoden fiir die Ausgangsmaterialien und die Ablaugen 71, 200. 

Phenolgemische, quantitative Entfernung des Wassers 77, 191. 

Phenolphthalein, Lislichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. — Indikator zur Titration aliphatischer Mer- 
captosduren 79, 171. — Indikatorkorrektur 65, 238. — Azofarbstoffe des- 
selben als Indikatoren 79, 81. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 
76, 298. 

Phenolphthaleinneutralitat, Vergleichsfarblésungen 78, 301. 

Phenolreagens von O. Folin und W, Denis 78, 232. 

Phenolrot als Indikator 63, 294; Indikator zur Titration aliphatischer Mer- 
captosiuren 79, 173. — Dissoziationskonstante 78, 60.— py-Bereich 78, 452. 

Phenolrotpapier zur Bestimmung der Wasserstoff-Ionenkonzentration 73, 134. 

Phenolsulfosaure, Spaltung 75, 289. 

Phenol-Thymolphthalein, p,,-Bereich 78, 453. 

Phenolviolett, p;,-Bereich 78, 453. 

Phenosafranin, Verhalten zu salpetriger Saure 75, 102, 106. 

Phenylacetylen, quantitative Bestimmung 72, 30. 

2-Pheny1!-4-chinolincarbonsaure, Bestimmung neben Salicylsiure, Acetylsali- 
cylsiure und Hexamethylentetramin 79, 479. 

Phenylcinchoninsadure, Bestimmung neben Salicylsiure, Acetylsalicylsaure 
und Hexamethylentetramin 79, 479. 

a-Phenyl-$-diathylamin-p-nitrobenzoat, Reagens auf Perchlorat 78, 268. 

p-Phenylendiamin, Bestimmung, 63, 58. 

Phenylhydrazin, Farbreaktion mit Molybdaten 74, 391.— Bestimmung 64, 389; 
des Stickstoffs nach Kjeldahl 68, 211. 

Phenylhydroresorcin als Aldehydreagens 77, 246. 

Phenyljodidchlorid, Nachweis 65, 249. 

Phenylsalicylat, Bestimmung 78, 227. 

Phenylsulfoharnstoff, Schwefelbestimmung 63, 17. 

Phloridzin, Nachweis 78, 234. 

Phloroglucide aus verschiedenen Kohlenhydraten 66, 139. 

Phloroglucin, Farbenreaktionen 78, 235, 236. — Nachweis 78, 234, 235. — Als 
Farbenreagens 69, 73. — Loéslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem 
Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Phosgen, Nachweis kleiner Mengen 79, 183. — Bestimmung 68, 67. 

Phosphate, Nachweis 74, 386. — Natiirliche Phosphate, Nachweis und Be- 
stimmung der in kleiner Menge vorhandenen Metalle 69, 126. — Entfernung 
bei der qualitativen Analyse 68, 299. — Bestimmung, acidimetrische 75, 111; 
elektrometrische 70, 145; 73, 233; durch Leitfahigkeitstitration 61, 442; des 
Fluors 78, 321; in technischen Citronen- und Weinsdurelésungen 77, 68; in 
der Asche von Lebensmitteln 66, 190; im Harn 64, 288. — Elektrometrische 
Studien tiber die Fallung 73, 231.— Siehe auch unter Phosphorsdure. 

Phosphatgemische, saure, Uberfiihrung in die Neutralsalzgemische 77, 22. 

Phosphat-lon, Bestimmung 75, 426; 80, 376. — Trennung von Mangano-, Ferro- 
Calcium- und Magnesium-Ion 80, 334. 

Phosphatmineralien, Bestimmung der Alkalien 69, 68. 

Phosphine, Farbreaktion mit salpetriger Sdure 75, 100, 105. 
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Phosphor, Reaktion mit Kaliumjodat 77, 66.— Nachweis 70, 133.— Versagen 
des Nachweises in Leichenteilen 64, 455. — Bestimmung 79, 351; volume- 
trische 77, 67; indirekte 66, 54; Mikrobestimmung 71, 119; in Phosphaten 66, 
377, 378; in Mineralien und Koksaschen 64, 284; in Phosphornebeln 80, 253; 
im Phosphorzinn 71, 90; in Bronzen und anderen Legierungen 65, 76; in 
Messing und Bronze 77, 65;,in Eisen und Stahl 75, 422; im Ferrosilicium 78, 
305, 306; in Ferromolybdan 66, 54; in vanadinhaltigem Material 63, 47, 124; 
in wolframhaltigem Material 63, 52; in organischen Stoffen 70, 64; 71, 213; 
in organischen Verbindungen 65, 378; kleiner Mengen in Proteinen 77, 469. 
— Bestimmung und Trennung von Chrom, Eisen und Aluminium 75, 1. — 
ie: Verwendung als Reduktionsmittel 79, 297. — Atomgewicht 

; : 

Phosphorbronze, Zinnbestimmung 71, 84. — Analyse 67, 210. 

Phosphoreisen, Phosphorbestimmung 65, 77. ‘ 

Phosphorige Saure, Bestimmung 64, 23; mit Kaliumpermanganat 70, 359; 
bromometrische 66, 177; jodometrische 76, 57; 78, 103; neben Phosphorsdure 
62, 335; neben unterphosphoriger Sdiure 64, 27; 66, 178; neben Unterphos- 
phorséure, unterphosphoriger Saiure und neben Phosphorsiure 64, 288. 

Phosphorite, Bestimmung des Fluors 78, 321. — Entfernung der organischen 
Substanz bei der Fluorbestimmung 78, 323. te 

Pkosphorkupfer, Phosphorbestimmung 65, 76. — Analyse 67, 210. 

Phosphormolybdansaure, Verwendung, als Reagens fiir Harze und Phenole 78, 
235; als Fallungsmittel fiir Handelsaloin, Convallamarin, Digitalin, Gitalin, 
Strophantin und Gypsophilasaponin 76, 315; zur Zuckerbestimmung 78, 146. 

Phosphormonopersaure, Herstellung, Wirkungswert und Aufbewahrung 
68, 436. 

Phosphornebel, Bestimmung, des Gesamtphosphors 89, 253; von Phosphat 
80, 255. 

Phosphoroxychlorid, Apparat zur Analyse 67, 158. 

Phosphorpentachlorid, Apparat zur Analyse 67, 158. 

Phosphorpentoxyd, Verwendung als Trockenmittel 62, 391. 

Phosphorsdure, Reaktion 79, 210.— Nachweis 61, 454; 70, 137; mittels Ammon- 
molybdats und Benzidins 77, 299; mikrochemischer mit Benzidin 70, 63. — 
Abscheidung in der qualitativen Analyse 66, 106; im Gange der qualitativen 
Analyse, mit basischem Wismutnitrat 65, 346; mit Zirkonsalz 77, 65; nach 
der Bleimethode 72, 263; Trennung in der qualitativen Analyse 67, 297. -— 
Priifung 68, 435. — Bestimmung 61, 134, 466; 66, 209; 67, 313; 71, 77; 79, 
353; gewichtsanalytische 73, 466; als Magnesiumpyrophosphat 64, 274; 76, 
156; unter Anwendung von Bleiamalgam 68, 415; nach der Molybdatmethode 
64, 277; 80, 335; maBanalytische 63, 452; 64, 279; 73, 469; 77, 67; 78, 458; 
neben Borsdiure 77, 69, bei Gegenwart von Silbernitrat 78, 459; colorime- 
trische 64, 283; 80, 255, 302; Stérung der colorimetrischen Bestimmung durch 
Arsen, Kieselsiure und Fluorsalze 71, 268; nephelometrische 64, 286; 79, 
54, 58; 80, 123, 126; kleiner Mengen 72, 328; Mikrobestimmung 78, 468; 
mikroanalytische auf radiometrischem Wege 77, 141; neben Arsensdure 65, 
468; in Gegenwart aller iibrigen Sauren des Phosphors 80, 252; in der 
Pflanzenasche durch Leitfahigkeitsanalyse 75, 131; in der Asche ohne Ver- 
wendung von Ammoniummolybdat 72, 461; in sehr verdiinnten Lésungen 
71, 265; im Boden 65, 282; im Wasser 61, 296; in Lebensmitteln 79, 153; in 
Tomaten 70, 420; in Kérperfliissigkeiten 70, 91, 205; citronensdureldsliche 
Phosphorsdure, Bestimmung in Converterauswurt 63, 67; citratlésliche Phos- 
phorsdure, Bestimmung, nach Petermann, 63, 66; im Rhenaniaphosphat 
71, 317. — Herstellung des Magnesiumammoniumphosphatniederschlages fiir 
die Bestimmung 65, 46. — Wirkung der Adsorption von Stannisulfid auf 
die Bestimmung 76, 58. — Indikatoren zum Titrieren 78, 62. — Trennung, 
von Calcium 80, 348; von Calcium, Magnesium, Eisen und Aluminium 71, 
473; von Eisen 80, 345; vom dreiwertigen Eisen 65, 349, 350; von Eisen und 
Aluminium 78, 141; von FluSsiure 64, 237; von Magnesium 80, 348; von 
Mangan 80, 338; von Zink, Nickel, Kobalt und Mangan 66. 81. — Phosphor- 
siure des Handels, Zusammensetzung 64, 290. — Bindungsarten in den 
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modernen Nihrpriparaten 73, 318. — Verhalten bei der jodometrischen 
Titration von Kupfer(2) neben Eisen (3) 79, 33, 35. — Qualitative Analyse 


der drei ersten Metallgruppen in ihrer Gegenwart 79, 90. — Einfluss, der’ 


Konzentration der einzelnen Komponenten auf die Farbintensitat 80, 302. 
— Siehe auch unter Orthophosphorsadure, Pyrophosphor- 
siure und unter Phosphate. ¢ 
Phosphorsdurebediirftigkeit des Bodens, Ermittlung 80, 476. ; 
Phosphorsdureverbindungen, organische, zur Fallung des Eisens zwecks Hisen- 


bestimmung 78, 75. — Vorkommen im Blut 78, 94. 
Phosphortrichlorid, Apparat zur Analyse 67, 158. i F 
Phosphorverbindungen, Bestimmung sehr kleiner Mengen 74, 135, — Vor- 
kommen in der Kuhmilch 71, 145. ; ; 
Phosphorwasserstoff, Nachweis in Gasen 80, 145. — Nachweis und Bestimm- 


ung in Wasserstoff 64, 273. ; 

Phosphorwolframsdure, Verwendung, als Fallungsmittel fiir Alkaloide 75, 131. 
— Zur colorimetrischen Adrenalinbestimmung, Herstellung 77, 157. — Los- 
lichkeit und Reaktionen der Salze 80, 213. 

Phosphorzinn, Bestimmung, von Phosphor 65, 77; von Zinn und Phosphor 
71, 90. — Untersuchung 66, 266. 

Photochemische Versuchstechnik 76, 282. 

Photoelektrische Triibungsmesser 76, 446. 

Photogalvanische Silberjodidzelle, Anderung der Lichtempfindlichkeit mit der 
Wellenlange des auffallenden Lichtes 76, 454. 

Photographische Platten, Bestimmung der Schwarzung 76, 443.— Auflésungs- 
vermégen 76, 272. 

Photographische Praparate, Bestimmung von Silber und Halogenen 74, 76. 

Photometer 76, 455. 

Photometrie 64, 134. 

Photometrierung, direkte, des Flammenspektrums 79, 349. 

Phthalimid, Schmelzpunktbestimmung 72, 369. — Léslichkeit in Wasser, in 
Pyridin und in einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Phthalsdure, oxydimetrische Bestimmung 67, 19. — Zur Oxydation erforder- 
licher Sauerstoff 76, 298. 

Phthalsdureanhydrid, Liéslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. 

Phthalsdurediathylester, Nachweis, im Alkohol 72, 274; in Alkohol und 
alkoholhaltigen Erzeugnissen 65, 156; in Alkohol und Parfiimmischungen 
74, 367; in Branntwein und Branntweinerzeugnissen 70, 74; in Trinkbrannt- 
wein 72, 222; in atherischen Olen 74, 367; in itherischen wasserfreien Par- 
fiimen und Alkohol 74, 368. 

Phthalsduredimethylester als Verfalschungsmittel fiir itherische Ole 62, 249. 

By, cer eche Fliissigkeiten, Bestimmung, des Zuckers 75, 205; der Aciditit 

Phytomikrochemische Ubungen 74, 192. 

Pigmentfarben. Kiinstliche organische Pigmentfarben und ihre Anwendungs- 
gebiete 77, 380. 

Pikrat-Pikrinsaurelésung zur colorimetrischen Zuckerbestimmung 78, 151. 

Pikrinséure, Nachweis 67, 77. — Reduktionsprodukte der Pikrinsiure, Nach- 
weis 67, 77. — Bestimmung 68, 260; der Léslichkeit in Mineralsiuren 68, 
264; in Lebensmitteln 77, 78.— Extraktion mit Toluol 68, 267. — Verwend- 
ung, als Fallungsmittel fiir Alkaloide 75, 131; zum Nachweis von aroma- 
tischen Kohlenwasserstoffen 80, 77. — Verbindung mit Phenazon 80, 156. — 
Loslichkeit 68, 260; in Lésungsmittelgemischen 76, 365. 

Pikrotoxin, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 

Pilocarpin, Farbenreaktion 70, 151. — Mikrochemischer Nachweis 64, 452, 453. 
— Bestimmung 78, 382; in Jaborandiblattern 80, 153. ake 
Pinen, Untersuchung des Rohpinens und zur Betriebskontrolle der Saturation 
des Pinens mit Salzsdure 63, 121. — Pinen des Handels, Priifung auf Chlor 

64, 471; Untersuchung 64, 471. — Apparat zur Untersuchung 64, 471. 
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Pinenometer 64, 471. 

Piperidin, Leitfahigkeitstitration 75, 131. 

Piperin, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. 

Piperonal, Farbreaktion mit Lecithin 76, 159. — Nachweis mit Benzidin 71, 
209; in Zuckerlésungen mittels Dimethylhy droresorcins 71, 209. — Bestimm- 
ung 75, 78. — Als Reagens ‘auf Alkaloide 78, 476. 

Piperonaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 266. 

Piperonaldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 266. 

Pipetten 69, 54; 77, 53; ohne Glas- und Quetschhahn 69, 462; eeeichte fiir die 
Kaliindustrie 77, 53; automatische fiir Serienanalysen von Mangan- und 
Hisenerzen 77, 53; zum gefahrlosen Ansaugen von Fliissigkeiten 77, 53; zur 
Untersuchung konz. Salzlésungen 68, 413..— Entleerung 74, 199. 

Pipettenmethode bei mechanischen Bodenanalysen 80, 473. 

Plasma, Bestimmung, des Natriums 64, 480; 69, 64, 66; 73, 378; von Calcium 
74, 153. — Nephelometrische Untersuchung ’80, 123. — Siehe auch unter 
Koérperflissigkeiten. 

Plastometer 79, 414. 

Platalargan als Platinersatz 64, 473. 

Platin, Reaktion 78, 474; 79, 355. — Nachweis 61, 184. — Unterscheidung von 
Palladium, Platiniridium und Iridiumosmium 78, 471.— Bestimmung, kleiner 
Mengen in Gesteinen 73, 427; des Palladiums 80, 68; in Platinerzen 80, 68. 
— Abscheidung durch Schwefelwasserstoff im Entstehungszustande 64, 37. 
— Trennung, von Silber und Gold 78, 471; von Gold 61, 182; 63, 248; von 
Iridium 65, 363; 73, 231; 80, 68; von Palladium 63, 248; 67, 86; von Rhodium 
66, 284; 80, 70. — Atomgewicht 77, 218. — Léslichkeit, in heisser Schwefel- 
oe 79, 257; in Salpetersiure und Schwefelsiure bei der Elektrolyse 
79, 264. 

Platinasbest, Analyse 64, 351. 

Platinchlorwasserstofisdure, Katalysator bei der Redukticn von Nitraten mit 
Natriumamalgam 79, 360. 

Platindraht, Herstellung leitender Verbindung mit Messingdraht 75, 250. 

Platinelektroden, zur Messung der Wasserstoffionenkonzentration 75, 121; zur 
Elektroanalyse 75, 248; unpolarisierbare, als Sonde 76, 229. 

Platinersatz 64, 473; 72, 209. 

Platinerze, Bestimmung des Platins 80, 68. — Analyse 80, 68. 

Platingefasse 79, 399. 

Platin/Gold-Amalgam als bimetallisches Elektrodensystem, Verwendung fiir 
Oxydations-Reduktionstitrationen 76, 53. 

Platin/Gold-Elektrodensystem 76, 53 

Platinierte Elektroden, Aufnahme von Wasserstoffgas 79, 141. 

Platini-Ion, Reaktion mit Stanno-Ion 73, 394. 

Platin- -Iridium, Unterscheidung von Platin, Palladium und Iridium-Osmium 
78, 471. 

Platinlegierungen, Bestimmung des Iridiums 64, 406. 

Platinmetalle, Reaktionen 78, 473. — Bestimmung 69, 167; in Erzen 73, 427. 
— Elektrotitration 73, 229, — Trennung, von “Kupfer 66, 283; qualitative 
78, 474. 

Platinmohr zur katalytischen Zersetzung von Hydrazin 78, 33. 

Platinsulfid, Fallung 64, 351. 

Platintiegel, Vermeidung von Flecken bei der Alkalibestimmung nach Law - 
rence Smith 62, 393. — Entfernung von Kalischmelzen 80, 65. — Ur- 
sache der Zerstorung 80, 296. 

Platinwiderstandsthermometer 76, 220. x 

Platnik als Platinersatz 64, 473. 

Plattenzink, Bestimmung von Zink, Blei, Eisen und xamium 69, 401. 

Plumbojarosit, Bleibestimmung 80, 455. 

Pneumatischer Regulator zur Handhabung der hahnlosen Biiretten 76, 212. 

Podophyllin, Wertbestimmung 77, 395. 

Pokelfleisch, Bestimmung kleiner Mengen salpetrigsaurer Salze 63, 475. 
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Poirierblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 110. 

Polarisation, Beobachtungsréhre 67, 38. : 

Polarisationsmikroskop 74, 193. 

Polarograph 76, 226. 

Polenskeapparat, Ausmafe 80, 304. 

Polenske- Zahl, abnorm hohe, bei Butter 79, 298.— ,,Neue“ Polenske- 
Zahl 79, 302. : : 
Polypeptide, Titrierung von Amino- und Carboxylgruppen mit wassrigen 

Lésungen 77, 466. 

Polysulfide, Bestimmung des Schwefels 68, 180.— Umsetzung mit Sulfit 78, 37. 

Polysulfidschwefel, Bestimmung 63, 384; 78, 36; in Pflanzenschutzmitteln 71, 
446; neben Sulfid und Thiosulfatlésung in Alkali- und Erdalkalipolysulfid- 
lésung 65, 352. — Oxydation mit Wasserstoffperoxyd 78, 39. 

Polythionate, Bestimmung nebeneinander 68, 179. — Analyse 67, 64. 

Polythionatlésungen, Analyse 75, 416. 

Polythionsduren, Bestimmung nebeneinander 68, 178. 

Ponceau RR als Indikator 78, 65. 

Ponceau 3R, Trennung und Identifizierung 77, 305. 

Ponceau 4 GB als Indikator 78, 65. 

Porenvolumen von Schlempekohle, Spodium, Boden, Brot und ahnlichen Sub- 
stanzen, Bestimmung 67, 75. 

Porositat von Schlempekohle, Spodium, Boden, Brot und d&hnlichen Sub- 
stanzen, Bestimmung 67, 75. 

Porphyrin, Vorkommen und Nachweis bei Bleierkrankungen 66, 78. — Be- 
stimmung im Harn 71, 94. 

Portwein-Ersatzweine, Analyse 73, 114. 

Porzellanfilter, Anwendung in der quantitativen mikrochemischen Analyse 
69, 321. 

Porzellanfiltertiegel, Verwendung in der Gewichtsanalyse 64, 224; 79, 291. — 
Porzellanfiltertiegel fiir Mikrobestimmungen 78, 242. 

Porzellangefiasse, Vorrichtung zur Reinigung 75, 297. 

Porzellangeratschaften fiir das chemische Laboratorium 68, 412. 

Porzellanm6rser zum Puivern harter Stoffe 78, 214. 

Porzellannutschen mit heiz- und kiihlbarem Siebboden 77, 50. 

Porzellanreibschalchen 68, 413. 

Porzellantiegel mit filtrierenden Boden, Verwendung in der analytischen 
Chemie 64, 224; 79, 291. 

Potentialmessung mit Binantelektrometer 76, 230. 

Potentiometer 75, 48. — Fiir Serien p,,-Bestimmungen von Bodenproben 80, 
204. — Schutz gegen elektrische Undichtigkeiten 67, 352. — Apparatur fiir 
potentiometrische Titrationen 80, 213. 

Potentiometrische Analysen, Kompensationsapparat 69, 424. 

Potentiometrische Bestimmungen 79, 138. 

Potentiometrische Indikation bei der Reaktion zwischen den Halogenen und 
dem Ferrocyan-Ion 70, 146. 

Potentiometrische MaBanalyse 75, 235. 

Potentiometrische Mikrotitrationen 74, 330. 

Potentiometrische Titrationen 76, 52, 152. — Bestimmung des Endpunkts und 
Umschlagspotentials 69, 417. — Anwendung in der technischen Analyse 
73, 220. — Empfindliche Titrationsverfahren 76, 230. — Mikrotitrationen 
76, 146, 231. — Titrieranordnung 76, 52. — Bezugselektrode 79, 8, 10. 

Praparier-Wechselkondensoren 74, 196. 

Prazipitat, unschmelzbares weisses, zur Fallung des Eisens und Aluminiums 
Us noe zur Fallung und Trennung des Eisens und Aluminiums von Mangan 

L ; 

Prazipitatsalben, Bestimmung von Quecksilber 77, 393. 

Prazisionsbiiretten 77, 52. 

PrazisionsmaBanalyse 70, 230, 321; 71, 273. 

Prazisionspyknometer 66, 46. 
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Prazisionsrefraktometer fiir geringe Messbereiche 69, 55. 

Prazisionsventil fiir Gase und Fliissigkeiten, insbesondere fiir Fliissigkeits- 
biiretten 76, 166. 

Prazisionswaagen, erschiitterungsfreie Aufstellung 65, 61. 

Praseodym, Bestimmung 79, 349. 

Praseodymoxyd, Trennung, von den anderen seltenen Erden 67, 113; von 
Lanthan- und Neodymoxyd 67, 113. — Reindarstellung 67, 113. 

Preglis Mikroanalyse, Verwendung von Filterstiibchen 71, 117. 

Primare aromatische Amine, gasometrische Bestimmung 69, 47. 

Primulin, Farbreaktion mit salpetriger Siure 75, 101, 106. 

Probenahme, von Erzen 72, 88; von Rotguss und anderen zur Seigerung 
neigenden Legierungen 79, 47; aus kérnigen Materialien 74, 442; von Hack- 
fleisch, Schabefleisch, Fleischbriihwiirsten und Fleischkochwiirsten 73, 97; 
bei Wasseruntersuchungen 73, 167. — Theoretische Beitrige 73, 257. 

Probestecher fiir zihe Fliissigkeiten und salbenartige Substanzen 75, 296. 

Probezerkleinerung im Eisenmérser 73, 302. 

Prolin, Bestimmung des Stickstoffs 76, 237.— Prolingehalt, von Eihiuten und 
Hiihnereiern 77, 465; von Elastin 77, 465. 

Propionaldimethon, Eigenschaften 77, 251. 

Propionaldimethon-Anhydrid, Eigenschaften 77, 251. 

“Ea date Bestimmung 77, 227; neben Essigsiure 77, 226; in Essigsiure 
77, : 

Protein, Reaktion 77, 463. — Bestimmung, kleiner Mengen von Phosphor 177, 

69; im Weizen 71, 351. — Proteingehalt von Mehlen, Beziehung zum Aus- 
mahlungsgrad 71, 359. 

Proteinstickstoff, Unterscheidung von Nichtproteinstickstoff 63, 471. 

Proteolytische Enzyme des Mehles 71, 352. 

Protoplasma, Dichtebestimmung 74, 207. — Mycomyceten-Protoplasma, Wan- 
derung ultramikroskopischer Teilchen 76, 229. 

Protoporphyrin 79, 108. 

Psychotrin, Bestimmung in Radix Ipecacuanhae, zusammen mit Emetin und 
Cephaelin 68, 77. 

Puffer bei der Bestimmung der Farbstairke von Farbstofflésungen 79, 414. 

Puffergemisch bei der Bestimmung der Weinsiure 80, 167. 

Pufferlésungen, Salzfehler der Indikatoren in alkalischen Standardpufferlés- 
ungen 78, 59. — Titerbestimmung 78, 58. 

Puffermethode beim Arbeiten mit dem Calorimeter bei hohen Temperaturen — 
80, 294. 

Puffermischungen 76, 377; 80, 167. 

Pufferung, Kapazitat 80, 168, 172. — Bedeutung 71, 13. 

Pufferungskapazitat 80, 168, 172. 

Pufferwirkung einer teilweise neutralisierten Saure bei gegebener Siurekon- 
zentration 80, 168. 

Pulver, rauchlose, Wasserbestimmung 80, 49. 

Pulverasche, Sandnachweis 74, 192. 

Pulverférmige Kérper, Kennzeichen der Gasabgabe 65, 62. 

Pulverférmige Stoffe, Wasseranziehung 62, 392. 

Pulverférmige Substanzen, Wigung in Luft und im Vakuum 73, 72. 

Pulvern harter Stoffe 78, 214. 

Pumpe, fiir den Umlauf von Gasen 71, 55, 56; aus Glas fiir Flissigkeiten fiir 
Laboratoriumszwecke 77, 54. 

Punsch, Untersuchung und Beurteilung 72, 212. 

Puzzolanerden, Titanbestimmung 65, 374. 

Pyknometer 62, 462. — Anwendung 72, 452; zur Bestimmung des trockenen 
Klebers im Mehl 73, 472. — Vakuummantel fiir Pyknometer 62, 206. 

Pyknometerpipette, zweihalsige 68, 413. 

Pyknometrische Dichtebestimmung, Ausrechnung 65, 61. 

Pyramidon, Reaktion zur colorimetrischen Eisenbestimmung 73, 364. — Zum 
Nachweis von Metallen als Doppelhalogenide 68, 469. — Bestimmung neben 
Antipyrin 61, 368. ! 
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Pyridin, Reaktion 64, 30, 332; 79, 454. — Nachweis 65, 378; kleiner Mengen 
62, 160. — Nachweis und Bestimmung kleiner Mengen 79, 452. — Bestimm- 
ung 64, 340; neben Nicotin 65, 158; von Stickstoff 67, 440; in Ammonium- 
nitrat 62, 80; in wissrigen Lésungen 64, 341; in Teerél 78, 237. — Py Wert 
78, 451. — Verwendung, zum Nachweis von Metallen als Doppelhalogenide 
68, 469; zur Trennung von Cadmium und Quecksilber 64, 102; als Lésungs- 
mittel 76, 363; als Losungsmittel fiir die Humussubstanzen im Boden 72, 
474. — Trocknung 68, 324. — Reindarstellung 78, 450. 

Pyridin und Ammoniumrhodanid zur quantitativen Fallung, des Kupfers 71, 
185; des Kobalts 71, 97; des Nickels 71, 442. 

Pyridinanalysator 78, 237. 

Pyridindichromkomplexsalze 76, 273. 

Pyridinfarbstoff 79, 454. 

Pyridinperchlorat, Urtitersubstanz 78, 451. ; ¢ 

Pyrit, Bestimmung, von Arsen 68, 121; von Kupfer und Eisen 76, 375; von 
Schwefel 75, 133; 76, 292; 77, 207. 

Pyrogallol, Farbenreaktionen 78, 235, 236; mit Molybdaten 74, 391.— Reagens 


auf Antimon 64, 42. — Zum Nachweis des Antimons 70, 63. — Colorime- 
trische Bestimmung 78, 301.— Zur Bestimmung von Wismut und zu dessen 
Trennung von Blei 65, 448. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 
76, 298. 

Pyrogallollésung, alkalische, Sauerstoffabsorption und Freiwerden von Kohlen- 
oxyd 75, 41. 


Pyrometer 74, 120; 76, 221. 

Pyrometrie 64, 131. 

Pyronin G, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 401. 

Pyrophosphat, quaternares, Reaktion gegen Phenolphthalein 77, 31. — Nach- 
weis neben Ortho- und Metaphosphat auch in Gegenwart von Natrium- 
fluorid 77, 66. — Bestimmung 61, 235, 372, 442; 77, 21; 78, 459; neben Ortho- 
phosphat 77, 26, 108. 

Pyrophosphorsdure, Reaktionen 77, 82. — Bestimmung 74, 313; 77, 84; neben 
Ortho- und Metaphosphorsaure 69, 127. — Fallung mit Metallsalzlésungen 
77, 21; neben Orthophosphorséiure mit Zinkacetat 77, 18. — Trennung von 
Orthophosphorsaure 77, 18, 81. — Bildung von Komplexsalzen mit Schwer- 
metallen 77, 29. — Analytische Studien 77, 14. — Kupferverbindungen 77, 
87. — Beryllium-, Aluminium- und Bleisalze 77, 96. 

Pyrosulfurylchlorid, Apparat zur Analyse 67, 158. 

Pyrrhotin, Nickelbestimmung 69, 242. 

Pythagorasmasse 78, 220. 


Quadrantenelektrometer zum Messen der Potentialdifferenz 80, 208. 


Qualitative chemische Analyse. Analyse der drei ersten Gruppen in Gegen- | 


wart von Phosphorséure 79, 90. 
Qualitativer Nachweis der Kationen ohne Anwendung von Schwefelwasser- 
stoff, Thioessigsiure, Sulfiden etc. 72, 180. : 
Net Ak id Analyse, mit Emissionsspektren 68, 355; mit gewogenen Filtern 
i , 
Quantitative Emissionsspektralanalyse 77, 213. 
Quark, Unterscheidung von MolkeneiweiB 71, 157. 
Quarzfilter, Anwendung in der quantitativen mikrochemischen Analyse 69, 321. 
eer Verwendung 67, 37. — Diffusion von Helium und Wasserstoff 
; 
Quarzgut, Verwendung 67, 37. 
Quarzite, Untersuchung 72, 479. 
Quarzkeilkomparator 76, 452. 
Quarzlampe, Verwendung in der Analyse 69, 121. 
Quarztiegel, Anwendung, bei Kalibestimmungen 76, 469; zum Glithen von 
Metallsulfaten 79, 400. 
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Quassiin, Identitatsreaktion 61, 366. 

Quecksilber, Reaktion 79, 354; mit Mercuri-Ion 73, 397. — Bildung von Mer- 
curikobaltorhodanid als qualitativer Nachweis 70, 208. — Elektromikro- 
qualitative Methode zur Entdeckung sehr geringer Mengen 68, 302.— Nach- 
weis 62, 370, 396, 397, 398; 79, 60, 356; mit Hilfe der Tiipfelanalyse 65, 362; 
mikrochemischer 67, 163; kleinster Mengen 77, 345; von Spuren 68, 301; in 
Kupfer und Messing 62, 398, 407; in Essig und Essigsiure 68, 123; im Harn 
61, 432; in toxikologischen Fallen 68, 127; in Vergiftungsfillen 64, 455; 80, 
95.— Nachweis und Bestimmung, mittels Aluminiums 71, 464; als komplexe 
Ammoniumjodid-Verbindung 79, 60; in Acetylenessigsiure 77, 224. — Be- 
stimmung 62, 399; 63, 243; 70, 193; 76, 273; 79, 349, 351, 353; als Mercuro- 
chlorid und als Metall 64, 262; als Quecksilbersulfid 77, 355; als Quecksilber- 
tetrajodo-Kupferathylendiamin 77, 234; maBanalytische 63, 468; 68, 303; 
72, 439; mit Cyankalium 69, 300; elektrometrische 65, 361; potentiometrische 
78, 471; potentiometrische allein und in Gegenwart anderer Metalle 71, 68; 
elektroanalytische 64, 350; 69, 311; mit niedrigschmelzender Kathode. 72, 
247; mit Wo od scher Legierung 79, 129, 134; thermometrische mit Ammon- 
oxalat 76, 427; colorimetrische sehr kleiner Mengen 69, 95; Mikrobestimm- 
ung als Jodid-Kupraenkomplex 78, 245; des freien Quecksilbers in Handels- 
produkten 74, 74; von Gold und Silber 67, 112; kleiner Mengen 69, 94; 79, 
60; von Spuren in Gegenwart organischer Substanz 70, 467; neben Kupfer 
78, 332; gleichzeitige Bestimmung von Quecksilber und Wismut 71, 70; in 
Gegenwart anderer Metalle 73, 227; in Erzen 62, 480; 79, 59; in Zinnober 
und dergl. 67, 20; in organischen Verbindungen 61, 346; in organischen 
Quecksilberverbindungen 67, 73; in Quecksilberoxyd- und Priazipitatsalben 
77, 393; in grauem Pulver 74, 76; in Saatgutbeizmitteln 69, 310; 74, 81; in 
Fettgemischen 74, 75.— Trennung, von Cadmium 67, 184; 71, 327; von Cad- 
mium durch Pyridin 64, 102; von Zink 62, 19; 71, 182; von Cadmium und 
Zink 63, 245; von Blei 63, 245; 67, 194; von Kupfer 62, 401, 479; 67, 27; 
68, 418; 72, 441; 77, 339; von Wismut 67, 194; von Eisen 63, 245; 67, 147; 
von Arsen 70, 139, 142; von Tellur 68, 18. — Analyse 79, 59. — Metallisches 
Quecksilber, Verwendung, zur Reduktion von Ferrisalzlésungen 70, 453; 
zum Reduzieren der Platinsalze 80, 68; als Ursubstanz in der Mafianalyse 
71, 339; als Elektrode bei der Arsenbestimmung 75, 248. — Ausscheidung 
mit alkalischem Perhydrol 74, 94. — Elektrolytische Abscheidung 67, 363. 
— Atomgewicht 63, 443. — Isotope 73, 299. — Filtrationsapparat 65, 322. — 
Apparatur zur Bestimmung in anorganischen und organischen Verbindungen 
80, 154. — Siehe auch unter Mercuri-Ion und unter Mercuro-Ion. 

Quecksilberbromidpapier, Herstellung fiir die Gutzeitsche Arsenprobe 
80, 299. 

Quecksilber-Cadmium-Mischsulfid, analytisches Verhalten 65, 37. 

Quecksilberchlorid siche Mercurichlorid. 

Quecksilbercyanidpastillen, Wertbestimmung 77, 395. 

Quecksilbercyanidpraparate, Gehaltsbestimmung 67, 119, 480. 

Quecksilberdampfe, Bestimmung 69, 312; in der Luft 80, 144. — Adsorption 
durch aktive Holzkohle 76, 49. — Apparat zur Untersuchung von Luft auf 
ihren Gehalt an Quecksilberdimpfen 80, 144. — Gefihrlichkeit 69, 94. 

Quecksilberdestillierapparat 76, 367. : . 

Quecksilberfulminat, Reaktionen mit Natriumthiosulfat 68, 116. 

Quecksilberjodid, Jodbestimmung 67, 48. : Ait 

Quecksilberjodid-Kupraenkomplex als Wagungsform des Quecksilbers 78, 245, 

Quecksilberkathode, Anwendung der starren Quecksilberkathode in der Elek- 
troanalyse 64, 89. — Siehe auch unter Quecksilbertropfkathode. 

Quecksilberlampe zum Bestrahlen von Kakaobutter 80, 395. = 

Quecksilberlésung, alkalische, Reduktion durch Maltoselosung 76, 5. 

Quecksilberluftpumpe zur Erzeugung hohen Vakuums 61, 468. 

Quecksilber-Mangan-Mischsulfid, analytisches Verhalten 65, 39. 

Quecksilbermethode der Kalibrierung von Mikrobiiretten 72, 261. 

Quecksilberoxycyanidpastillen, Wertbestimmung 77, 395. 
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Quecksilberoxyd, Anwendung, als Ursubstanz in der Mafanalyse 71, 339; zur 
Fallung des Wismuts 78, 208. — Bindung von Aceton 79, 238. — Darstell- 
ung 71, 340. 

Oucckailkeroxtaslekifode bei Aciditétsbestimmungen und Titrationen von 
Saéuren und Basen 80, 205. : 

Quecksilberoxydsalben, Bestimmung von Quecksilber 77, 393. 

Quecksilbersalben, weiBe und rote, acidimetrische Gehaltsbestimmung 72, 176. 

Quecksilbersalze zur Klirung von Zuckerlésungen 71, 479. 7 

Quecksilberserum nach Ambiihl, Brechung beim Sauerwerden der Milch 
71, 143. 

Quecksilbersulfat, Verfliichtigung 74, 86. 

Quecksilbersulfid, Mischfallung mit Cadmiumsulfid 73, 163. 

Quecksilbertetrajodo-Kupferathylendiamin zur Kupferbestimmung 78, 329. 

Quecksilbertropfkathode, 75, 248; Anwendung 76, 225. 

Quecksilberventil, fettfreies, mit porésen Glasplatten 77, 57. 

Quecksilberverbindungen, organische, Quecksilberbestimmung 67, 73. — Zer- 
stérung 74, 82.— Komplexe organische Verbindungen, Untersuchung 67, 73. 

Quellen, Untersuchung radioaktiver Gase 73, 159, 

Quercit, mikrochemischer Nachweis 78, 153. 

Quercitrin im Wein 61, 357. 

Quetschhahn fiir Biiretten 70, 404, 405. 

Quetschhahnbiiretten, Reguliervorrichtung 70, 61. 

Quitten, Untersuchung auf Weinsiure 72, 285. 


R. 


Radikale, reduzierende, Nachweis in der systematischen Saureanalyse 79, 401. 

Radioaktive Substanzen, Bestimmung der Masse 77, 139. 

Radioaktivitat 77, 138. 

Radioelemente als Indikatoren 77, 138. 

Radioempfangerréhre, Verwendung zur elektrometrischen Titration 67, 413. 

Radiometrische Mikroanalyse 77, 139. 

Radium, Bestimmung in den natiirlichen Titan-Niobaten 66, 54. — Trennung 
von Barium 67, 118. — Gewinnung aus Carnotit 74, 256. 

Radium-Bariumsulfat, Adsorption 74, 258. — Fraktionierte Fallung 74, 258. 

yy emrehotedy Trennung von Bariumchromat durch fraktionierte Fallung 
74, 255 

Radix Ipecacuanhae, Gesamtalkaloidbestimmung 68, 77. 

Raucherlachs in Scheiben, Unterscheidung von Dorschfleisch 63, 470. 

Raffinose, Feststellung der Hydrolysenkonstante bei Inversion durch Inver- 
tase 75, 299. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. — Einfluss auf die Saccharosebestimmung in 
Riibenmelassen 74, 469. . 

Rahm, Nachweis, von Glycerin 75, 479; der Neutralisation 74, 146. — Bestimm- 
ung, von Aminostickstoff neben Ammoniak 67, 230; von Fett 71, 155. — 
Messung des Volumens auf der Milch 64, 293. — Untersuchung iiber die 
Rahmbildung 71, 148. — Siehe auch unter Schlagrahm. 

Rahmeis, Bestimmung der Gelatine 74, 147, 148. — Beurteilung 74, 148. 

Rahmschokolade, Beurteilung 74, 69. 

Rahmzuckerwaren, Bestimmung des Fettgehaltes 71, 155. 

Ranziditatsprobe 74, 78. 

Rasiermesser, Bestimmung der Winkelgrésse 74, 195. 

Rationelle Aquivalentgewichte 77, 120. 

Rauchgase, Bestimmung des Kohlendioxydgehaltes 78, 445. 

Rauchgaspriifer 76, 284. 

Rauchschaden durch schweflige Siure, Feststellung 75, 196. 

Rauchteilchen, ultramikroskopische, Dichtebestimmung 74, 207. 

Raum mit konstanter Feuchtigkeit und Temperatur 73, 463. 

Raummessung von Gasen 68, 241. 

Reagensglaser, Normung 77, 59. 
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Reagenspapier zum Nachweis von Phosgen 79, 183. 

Reagenzien des Deutschen Arzneibuchs 6, Ausgabe 77, 302.— Silberspezifische 
Reagenzien 74, 380. — Organische Reagenzien, Herstellung im analytischen 
Laboratorium 80, 97. — Reinheitsgrad analytischer Reagenzien 80, 384. 

Reaktionen des Deutschen Arzneibuchs 6. Ausgabe 77, 392. 

Reaktionsbeschleunigung bei analytischen Arbeitsmethoden 80, 375. 

Reaktionsgewichte, rationelle, von Kaliumbichromat, Jod, Jodcyan, Oxalsiure, 
Kaliumbromat, Kaliumjodat 78, 448. 

Reaktionshemmung béi analytischen Arbeitsmethoden 80, 375. 

Reaktionsproblem in Verbindung mit dem Kalkbediirfnis der Biden 80, 464. 

Realgar mit Arsenolith, Bestimmung des Arsens 76, 141. 

Reduktaseprobe als Mittel zur Qualititsbestimmung der Milch 71, 149. 

_Reduktion mit nascierendem Wasserstoff in Gegenwart von Katalysatoren, 
Apparatur 79, 359. 

Reduktionsfahigkeit von Steinkohlenkoks, Bestimmung 72, 479. 

Reduktionsmethoden, volumetrische, mit arseniger Siure 68, 117. 

Reduktionsmittel. Kupferpulver als Reduktionsmittel 68, 1; Kupferoxyd und 
Eisenpulver 68, 216. 

Reduktions-Oxydations-Indikatoren 69, 203. 

Reduktions-Oxydations-Potentiale 69, 193, 374. — Bestimmung und Anwend- 
ung in der Lebensmittelchemie 73, 431. — Anwendbarkeit fiir analytische 
Zwecke 68, 328. 

Reduktions-Oxydations-Puffer 69, 204. 

Reduktionsperlenprobe, eine einfache und sichere Vorprobe 76, 149. 

Reduktionsvermégen, Bestimmung der ry-Zahl 74, 49. 

Reduktor aus Elektrolyteisen 77, 1. 

Refraktion, der wasserunléslichen, fliichtigen Fettsiuren 80, 306; von Milch- 
proben mit niedriger fettfreier Trockensubstanz 80, 398. 

Refraktometer, Praizisionsrefraktometer fiir geringe Messbereiche 69, 55. 

Refraktometrie 77, 133; wassriger Mehlausztige 76, 386; der Milch 77, 451. 

Refraktometrische Konzentrationsbestimmung von Lésungen 78, 444. 

Refraktometrische Untersuchung von Zuckersirup 74, 466. 

Regen, Jodbestimmung 65, 326. 

Regulator, pneumatischer, zur Handhabung der hahnlosen Biiretten 76, 212. 

Reguliervorrichtung fiir Quetschhahnbiiretten 70, 61. 

Reibmaschine 62, 144. 

Reichert-MeiB1-Zahl, Bestimmung in Butter 67, 224. — Beziehung zur 
Manley -Zahl 80, 305. — ,,Neue“ Reichert-Mei61-Zahl 79, 302. 

Reif, Jodbestimmung 65, 326. 

Reinblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 109. 

Reineklauden, Untersuchung auf Weinsdure 72, 285. 

Reinheitsgrad analytischer Reagenzien 80, 384. 

Reinigung mafanalytischer Gefisse 78, 447. 

Reis, Bestimmung des Extraktes 72, 456. 

Reiterersatz bei Waagen 74, 205. 

Reiterwagung 74, 205. 

Resinol, Bestimmung des Formaldehyds 80, 134. 

Resista-Glas 69, 54. : 

Resorcin, Farbenreaktionen 78, 235, 236; mit salpetriger Sdure 75, 98; mit 
Mannit 77, 69. — Als Reagens. in der qualitativen Analyse 62, 368; als 
Farbenreagens 69, 73. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem 
Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. — Zur Oxydation erforderlicher 
Sauerstoff 76, 298. 

Resorcinprobe auf Methylalkohol 69, 73. 

Resorcinsalzsdure als Reagens auf salpetrige Saure und Salpetersdure 68, 312. 

Resorcinschwefelsiure zum Nachweis von Formaldehyd 71, 199. 

Restgas, Bestimmung in hochkonzentrierten Gasen 78, 341. _ 

Reststickstoff, Bestimmung, im Blut 76, 79; in Kérperfliissigkeiten 69, 314. 

Rhamnose, Farbenreaktion 80, 230, 232, 234. 

Rheinwasser, Untersuchung 70, 159. 
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Rhenaniaphosphat, Bestimmung der citratléslichen Phosphorsdéure 71, 317. — 
Untersuchung und Unterscheidung von Thomasmehl 66, 298. 

Rhenium, Nachweis von Molybdan 79, 202.— Bestimmung des Atomgewichtes 
Mi, a2 

Rheonine, Farbreaktion mit salpetriger Saure 75, 101, 105, 106. 

Rhizoma Hydrastis, Bestimmung des Hydrastins 68, 78. 

Rhodamin, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saiure 75, 108. 

Rhodamin B, Farbreaktion, mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 401; 
mit Quecksilberchlorid, Goldchlorid, Thalliumchlorid, Wismutchlorid, Molyb- 
daten und Wolframaten 70, 402. 

Rhodamin 3 B, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 401. 

Rhodamin G, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 76, 401. 

Rhodamin 6 G, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 401. 

Rhodamin S, Farbreaktion mit salzsaurer Antimonpentachloridlésung 70, 401. | 

Rhodan, Reaktion 64, 330, 332. — Bestimmung 64, 335, 336, 442; 65, 66; jodo- 
metrische 77, 278. — Freies Rhodan, Darstellung 70, 78. — Als Pseudo- 
halogen 70, 80. — Verwendung in der Mafanalyse 70, 80. 

Rhodan-Calcium-Diuretin, Bestimmung des Theobromins 80, 239. 

Rhodanide, Nachweis 74, 259. — Nachweis und Bestimmung neben Cyaniden 
65, 433. — Bestimmung 61, 337, 370; 65, 353; geringer Mengen 62, 337; 
durch Leitfahigkeitstitration 61, 232; neben Cyanverbindungen und Halo- 
geniden 67, 14; colorimetrische neben Chloriden, Sulfiden und Cyaniden in 
Melasseschlempekohlen 74, 459; potentiometrische 67, 207. — Apparat zur 
Bestimmung 62, 341. 

Rhodanidtitration nach Fajans und nach den gewohnlichen Methoden in 
Vergleichung mit den Resultaten der potentiometrischen Bestimmungen 
70, 369. 

Rhodanin, Kondensation mit aliphatischen und aromatischen Aldehyden und 
Ketonen 74, 381. — Darstellung 74, 385. 

Rhodanloésung, Herstellung 70, 81. 

Rhodanometrie 75, 467; von Fetten und Fettgemischen 70, 77. 

Rhodanometrische Bestimmung linolensaurehaltiger Fette 78, 86. 

Rhodanometrische Jodzahl (Jodzahl r) 75, 467. 

Rhodanreaktion zum Nachweis des Eisens in fliichtigen oder brennbaren Sub- 
stanzen 73, 360. 

Rhodanwasserstoffsdure, Reaktionen und Komplex-Verbindungen 74, 356.— 
Nachweis 74, 259; in Leichenteilen 67, 319. — Bestimmung 67, 2. 56; 77, 
165, 360; neben Cyanwasserstoff 67, 8, 57; neben Cyan- und Ferrocyan- 
wasserstoff 67, 11, 49. 

Rhodanzahl 75, 471. — Feststellung der partiellen Addition an mehrfach un- 
gesittigte Fettsduren durch Bestimmung der Rhodanzahl 80, 396. 

Rhodium, Reaktion 64, 408; Bestimmung 64, 408. — Trennung, von Iridium 
80, 69; von Platin 66, 284; 80, 69, 70. 

Rhodizonsaure, Verbindung mit Barium 79, 1. 

Rhodizonsaures Natrium siche Natriumrhodizonat. 

Rhodulinrot, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 106. 

Rhodulinviolett, Farbstoffreaktion mit salpetriger Siure 75, 106. 

Riechstoffe, Untersuchung 62, 244, 316; 73, 313; 74, 365, 426; 75, 73. 

Rinderfett, Nachweis in Butterfett 67, 226. — Caprylsiurezahl 79, 303. 

Ringmethode zur Bestimmung der Oberflichenspannung 75, 406. 

Rinman-Griin, Bildung zum Nachweis von Zink 70, 257. 

Rohrenofen, elektrischer, fiir Temperaturen bis 1300° 77. 56. 

Rohrenverstarker zur Leitfihigkeitsmessung 75, 122. : 

Réntgenogramme, Ausmessung 76, 443. 

Rostblenden, Zinkbestimmung 61, 186. 

Rosten unter Glas 66, 376. 

Rostgase, Bestimmung, von Schwefeldioxyd 68, 49, 52; 71, 63; von Schwefel- 
dioxyd und Schwefeltrioxyd 68, 50; 71, 62; des Schwefeltrioxyds 71, 61, 62. 
— Neues Analysenverfahren 68, 53. — Apparat, zur Bestimmung von 
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‘apr aap neben Schwefeltrioxyd 68, 50; fiir Réstgasuntersuchungen 
Roggenbrot, Unterscheidung von Weizenbrot 78, 376. 
Roggenmehl, Nachweis, in Weizenmehl 71, 355; 79, 154; 80, 393; in anderen 
Mehlen 79, 154; in Weizenbrot 79, 155. — Unterscheidung von Weizenmehl 
71, 358; 76, 386; 78, 376. — Zusammenhang zwischen Ausmahlungsgrad 


und Mangangehalt 71, 358. — Gehalt an Trifructosan, einem neuen Kohlen- 
hydrat 79, 154. 
Roheisen, Nachweis geringer Mengen Mangan 77, 371. — Bestimmung, des 


Kohlenstoffs durch Verbrennung im Sauerstoffstrom 72, 435; des Mangans 
80, 444; des Titans 65, 373; des Schwefels 72, 301; 77, 269. —- Bemusterung 
78, 218. — Siehe auch unter Eisen. 

Rohfaser, Bestimmung 69, 252; 73, 242; bei Gegenwart von Abfillen tierischer 
Herkunft 69, 252; in Kakao und Cerealien 68, 187; der ligninfreien Rohfaser 
in Kakao 65, 428. 

Rohfasergehalt von Mehlen, Beziehung zum Ausmahlungsgrad 71, 359. 

Rohfettgehalt, Bestimmung in fettreichen Stoffen 76, 161. 

Rohgummi, Feuchtigkeitsbestimmung 63, 262. 

Rohkautschuk, Bestimmung der unléslichen Bestandteile 63, 268. 

Rohkresol, Analyse 68, 269. — Bestimmung von Carholsiure 68, 257; von 
Kresol 71, 108; von m-Kresol 65, 289.— Siehe auch unter Kresol. 

Rohrzucker siche Saccharose. 

Rohrzuckerhochstgehalt fiir Kunsthonig 75, 141. 

Rohrzuckerprodukte, Analyse 75, 315. 

Rohwismut, Wismutbestimmung 65, 270. 

Rohzucker, Analyse 74, 465. — Bewertung 74, 465. 

Rosanilin, Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch bheider 
Fliissigkeiten 76, 364. 

Rosanilinhydrochlorid, Farbstoffreaktion mit salpetriger Siure 75, 104. 

Rosanthrenviolett, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saiure 75, 109. 

Rosenthal-Porzellan fiir chemisch-technische Gerdite 65, 461. 

Rosolan, Farbreaktion mit salpetriger Sdéure 75, 102, 107. 

Rosolsdure, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch heider 
Fliissigkeiten 76, 364. — Indikator bei der Titration von Formaldehyd 
80, 130. 

Rotamesser aus Glas 75, 191. 

Rotguss, Zinkbestimmung 66, 279; maBanalytische 63, 466. — Untersuchung 
76, 468. — Probenahme und Analyse 79, 47. 

Rotviolett, Farbreaktion mit salpetriger Séure 75, 108. 

Rotwein, Bestimmung der Aciditét 78, 462. — Wasserstoffexponent 80, 167. 

Rotzinkerz, analytisch-synthetische Untersuchungen 68, 305. 

Rubeanwasserstoffsdure, Reagens, auf Kobalt 78, 136; auf Kupfer, Nickel und 
Kobalt 79, 94. . 

Rubidium, Reaktion 79, 210. — Nachweis in Laminaria flexicaulis und Be- 
stimmung mittels Silicowolframsaéure 71, 248; mikrochemischer 62, 465. — 
Bestimmung 67, 321; 70, 184; 79, 349; kleiner Mengen 80, 264. — Trennung, 
von Caesium 67, 325; 70,187; von Kalium 70,184; von Natrium und Lithium 
72, 50. 

Rubidiumchlorid, mikrochemische Reaktionen mit Metallen 70, 64. 

Rubidiumsalze, Krystallbildung mit Natriumperchlorat 70, 62. 

Rubidiumsilbergoldchlorid, Bildung 71, 459. 

_ Riibenkraut, Unterscheidung von Apfelkraut mit Hilfe der Ultralampe 76, 159. 

Ritbenmelasse, Bestimmung der Saccharose 74, 468. 

Riibensaft, Bestimmung der Trockensubstanz 80, 87. 

Riibensaponin, Diffundierbarkeit 74, 468. 

Riibensirup, Untersuchung 75, 136. — Dextrininversion 75, 137. 

Riibenzuckerfabrikate, Furfurosanbestimmung 74, 467. 

Riibél, Nachweis im Leiné] 76, 303. — Bestimmung 79, 312. 

Riickflusskithler 77, 47; mit Gegenstrom 65, 456. 

Riickfluss- und Destillationskiihler 69, 124: 
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Riickschlagventil 67, 109; fiir Evakuierung mittels der Wasserstrahlsaugpumpe 
73, 161. 

Riickstandsbestimmung in Salzlaken 69, 245. 

Riihrapparat fiir Laboratoriumszwecke 66, 172; 69, 53. ‘ s 

Riihrer 77, 51. — Rotierende Riihrer mit auswechselbarem Riihrk6érper 77, 51. 

Rihr- und Filtriergerat 79, 289. 

Riihrklemme fiir Schnellelektrolysen 62, 143. 

Riihrvorrichtungen, Priifung 65, 263. 

Rum, Priifung 65, 477. — Untersuchung und Beurteilung 72, 211. — Aroma- 
zahl 72, 217. — Rumsorten 74, 223. 

Russisches Petroleum, Unterscheidung vom amerikanischen 77, 42. 

Ruthenium, Reaktion 78, 473. — Nachweis 66, 283. 

Rutil, Titanbestimmung 65, 367. 


S. 


Saatgutbeizmittel, Bestimmung, von Quecksilber 74, 81; von Quecksilber und 
Arsen 69, 310; von Formaldehyd 80, 127. 

Saatwaren, Untersuchung und Begutachtung 77, 312. 

Sabadilla-Alkaloide, Nachweis 80, 156. j 

Saccharin, Farbenreaktionen 76, 238. — Nachweis, neben Dulcin 72, 287; im 
Bier 72, 460; im Wein 61, 356; 73, 112. — Bestimmung 62, 158; colorime- 
trische 76, 237. — Untersuchung 72, 286. — Untersuchung und Trennung 
von Benzoesdure 77, 387. — Trennung von Benzoesiure 77, 390. 

Saccharinnatrium, Priifung 77, 388. 

Saccharose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234; mit Lecithin 76, 159.— Mikro- 
chemischer Nachweis 78, 153. — Nachweis und colorimetrische Bestimmung 
neben anderen Zuckerarten 75, 318. — Bestimmung 76, 72; 78, 146, 147; mit 
alkalischer Jodlésung 77, 79; polarimetrische 76, 67; in Gegenwart anderer 
Zuckerarten 75, 319; neben Glucose und Fructose 76, 72; neben Glucose, 
Fructose und Dextrin 76, 72; in Mischungen mit Invertzucker oder Lactose 
75, 308; in Gemischen mit Lactose und anderen Zuckerarten 76, 67; in Bier 
75, 319; im Honig 75, 141; 76, 73; in Milch 67, 175; in kondensierter Milch 
71, 151, 152; 74, 147; 75, 318; in Riibenmelassen 74, 468; in Schokolade 75, 
319; in Zwieback, Keks und Kuchen 75, 319. — Trennung von Glucose 78, 
149. — Untersuchung 76, 402. — Fehlerquellen bei der Saureinversion nach 
Clerget 75, 298. — Einfluss auf die Bestimmung des Milchzuckers durch 
die Oxydation mit Jod 75, 309. — Inversion 75, 300. — Feststellung der 


Hydrolysekonstanten bei der Inversion durch Invertase 75, 299. — Volum- 
Se ay ae bei der Inversion 75, 300. — Saccharosegehalt von Honig 
75, 141. 


Sagespane, colorimetrische Gerbstoffbestimmung 78, 302. 

Sattigungsgrad, Bestimmung 80, 467, 471. 

Sattigungsverhaltnisse im Boden, Bestimmung 80, 466, 477. 

Saurebromzahl, Bestimmung 72, 170. 

Sdurecasein, Unterscheidung von Labcasein 78, 382. 

Saurefuchsine, Verhalten zu salpetriger Saiure 75, 100, 105. 

Sauregrad, Bestimmung in Mehl und Teig 65, 85; von Kase und Molke 71, 
156; von Honig und Kunsthonig 75, 143; organischer Farbstofflésungen 78, 
462. — Siehe auch unter Gesamtsiuregrad. 

dese ee tee oy Einfluss auf die Reduktion des Arsenats durch Hydrazin 
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Sauren, Nachweis in Papier 66, 478. — Leichfliichtige Sdiuren, Nachweis 62, 
217. — Erkennung und Trennung 63, 1. — Ein- und mehrbasische Sduren, 
Unterscheidung und Trennung 69, 243.— Aliphatische Sduren, Bestimmung 
61, 375; im Weizen 61, 207; titrierbare, im Wein 61, 350; fliichtige, im Wein 
61, 350; anorganische, durch Leitfahigkeitstitration 62, 166; freie, in Lés- 
ungen von schwefelsaurer Tonerde 62, 52; 66, 296; im Sauerfutter 69, 253; 
in Gegenwart von Schwermetallsalzen 73, 47.— Titration 78, 452; in Gegen- 
wart von Gelatine 78, 452. — Potentiometrische Messung 73, 222. — Trenn- 
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ung der organischen Sduren im Wein 61, 353. — Adsorption, an Filtrier- 
papier 76, 360; durch frischgefillte Kieselsiure 76, 361. — Starke Sduren 
Steighéhe im Filtrierpapier 76, 360. — Bindungsformen 61, 354. 

Saureradikale, reduzierende, Nachweis 79, 401. 

Sdurerosamin A, Farbreaktion mit Antimonpentachloridlésung 70, 401, 

Saureschwarz, Farbreaktion mit salpetriger Saiure 75, 110, 

Sauretitration, jodometrische 78, 462. 

Saureviolett, Farbreaktion mit salpetriger Siiure 75, 109. 

Saflor, Nachweis im Safran 72, 400. 

Safran, Nachweis von Verfilschungen und Beschwerungsmitteln 72, 400. — 
Untersuchung 72, 399. — Seine Geschichte, Kultur, Verfilschung usw. 72, 
400. — Verwendung zur Gelbfiirbung der Margarine 78, 380.. 

Safranin, Farbreaktion mit salpetriger Sdiure 75, 102, 106. 

Sagostarke, Fallbarkeit durch Alkaloidfillungsmittel 76, 315. 

Sahnebonbons, Fettbestimmung 74, 146; 77, 233. — Untersuchung 74, 144. 

Sahneschokolade, Beurteilung 74, 69. 

Salan, Bestimmung des Formaldehyds 80, 134. 

Salicylaldehyd, Farbreaktion mit Lecithin 76, 159. — Nachweis mit Benzidin 


Salicylaldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 264. — Acetyl-- 
verbindung, Darstellung und Eigenschaften 77, 265. — Benzoylverbindung, 
Darstellung und Eigenschaften 77, 265. 

Salicylat, Bestimmung 61, 341, 376; durch Leitfahigkeitstitration 61, 237, 444. 

Salicylsdure, Nachweis, neben Maltol 80, 82; in Nahrungsmitteln 66, 297; im 
Wein 61, 355; 68, 472. Bestimmung 78, 227; durch die Reaktion mit Ferri- 
Ion 73, 365; bromometrische 63, 469; oxydimetrische 67, 19. — Verhalten 
zu salpetriger Sdéure 75, 95. — Verwendung als Eichsubstanz fiir calori- 
metrische Untersuchungen 67, 405; 79, 464. — Zur Oxydation erforderlicher 
Sauerstoff 76, 298. — Vorkommen in Friichten 73, 108. 

Salicylursdure, Bestimmung 63, 469; im Harn 63, 469. 

Salol, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Flissig- 
keiten 76, 364. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 

Salpeter, Bestimmung des Stickstoffgehaltes 68, 9, 216. — Indischer Roh- 
salpeter, Trennung des Kaliumnitrats und Wiedergewinnung anderer Salze 
72, 126. — Einfluss auf die Perchloratbestimmung 78, 254. 

Salpeterlésung zur Einstellung von Indigolésung 78, 478. 

Salpetersaure, Farbreaktion 68, 312. — Nachweis 68, 309; 74, 259; mit Hisen- 
(I1)-sulfat 72, 329; 75, 427; in konzentrierter Schwefelsdiure 68, 313; sehr ge- 
ringer Mengen in Vergiftungsfallen 64, 455. — Nachweis und Bestimmung 
62, 467; neben salpetriger Séiure 62, 467. — Bestimmung, gravimetrische 
65, 83; maBanalytische 67, 275; nach dem Verfahren von G. E. Davis, 
bezw. von G. Lunge 74, 314; im Wasser 63, 155; im Boden 72, 470; der 
Reduktionsprodukte 78, 71. — Siehe auch unter Nitrat. 

Salpetrige Sdure, Farbreaktion 68, 312; 75, 92; dreifarbige Reaktion mit Wal- 
nusskernhaut (Juglin) 79, 389. — Nachweis 62, 384; 65, 183; 68, 309; im 
Wasser 64, 272. — Nachweis und Bestimmung 62, 467; neben Salpetersdure 
62, 467; neben Ferrisalzen 62, 469. — Bestimmung 78, 71; neben arseniger 
Siure 61, 448; im Wasser 63, 156; im Grundwasser 65, 436. — Bestimmung 
und Trennung nach der Esterifizierungsmethode 79, 358.— Oxydation durch 
Permanganat 66, 295. — Siehe auch unter Nitrite. 

Salpetrigsaure Salze siehe Nitrite. 

Salvarsan, Arsenbestimmung 66, 301; 76, 102. 

Salvarsanpraparate, Priifung 78, 477. — Bestimmung des Schwefels 78, 478. 

Salz, Bestimmung, in Butter 67, 226; in Margarine 80, 307.— Siehe auch unter 
Steinsalz und Kochsalz. 

Salzadsorption an Metalloberflichen 78, 297. 

Salzbriicke 75, 122. p 

Salze, Nachweis von Jod 65, 332. — Adsorption durch frischgefallte Kiesel- 
siure 76, 361. — Anorganische, Léslichkeit in Wasser 73, 1. — Jodierte 
Ztschrft. f. anal. Chem., Register zu Band LXI—LXXxX. 24 
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Salze, Bestimmung, von Jod 65, 332; von Wasser 80, 292. —- Geschmolzene 
Salze, Leitfahickeltemossnngen 76, 229; Dichte und Leitfahigkeit 74, 208. 

Salzfehler, von Indikatoren 78, 59; von Kresolrot 78, 64. 

Salzgemische, Nachweis von Alkalien 79, 210. 

Salzlaken, Riickstandsbestimmung 69, 245. ; 

Salzlésungen, konzentrierte, Bestimmung von freiem Chior und unterchloriger 
Sdure 69, 415. — Negative Adsorption, Oberflaichenspannung und Aktivi- 
titen 78, 298. s : 

Salzsiure, Nachweis und Bestimmung kleiner Mengen freier Salzsdure auch 
bei Gegenwart von Chloriden und anderen anorganischen und organischen 
Salzen 72, 377. — Bestimmung, als Ammoniumchlorid 62, 207; von Arsen 
64, 291; 68, 121. — Priifung der durch Fallung mit Zinnchlorir gereinigten 
Salzsiure auf Arsen 70, 134. — Arsenfreie, Herstellung 69, 293. — Einstell- 
ung mit Kaliumjodat 78, 450. — Léslichkeit von Kieselsiure 76, 363. — 
Anwendung zur Verfliichtigung des Wolframs 79, 208. — Elektrolytische 
Oxydation 79, 260. 

Salzsdureauszug des Bodens 80, 459. 

Salzsduregas siche Chlorwasserstoffsdure. 

Samarium, Atomgewicht 77, 218. : “ 

Sand, Nachweis im rauchlosen Pulver 74, 192. — Bestimmung von Kiesel- 
siure und Fluor in Gemengen mit Flufspat und Silicaten 72, 158. 

Sandarack, Nachweis 79, 228. 

Sandelholz, Nachweis im Safran 72, 400. 

Sandelholz6l, Priifung 62, 411. 

Sandgehalt des Mehles, Bestimmung durch die Kauprobe 77, 230. 

Santonin, Bestimmung, in Fluores Cinae 63, 69; 66, 303; 67, 474; in Herba 
Artemisiae und in santoninhaltigen Harzen 77, 398; in pharmaceutischen 
Praiparaten 78, 238. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Ge- 
misch beider Fltissigkeiten 76, 364. 

Saponindrogen, Wertbestimmung 66, 300; 77, 396. 

Saponine, Farbreaktion mit Nitraten 70, 367. — Nachweis 62, 82; in Arznei- 
mitteln und Nahrungsmitteln 80, 93; mit Blutgelatine 80, 93. — Unterscheid- 
ung, Wert- und Giftigkeitsbestimmung 70, 432. 

Sardellenpaste, Stirkebestimmung 74, 462. 

Sauerfutter, Bestimmung der freien Siure 69, 253. 

Sauermilchpulver, Wasserbestimmung 77, 236. 

Sauerstoff, Nachweis 72, 321; in Argon und Stickstoff 73, 155; im Stickstoff 
mittels Leuchtbakterien 72, 327; in Dampfkesselspeisewasser wihrend des 
Betriebs 77, 379; geringer Mengen in Gasgemischen 68, 22. — Locker ge- 
bundener reaktiver Sauerstoff, Nachweis durch Natriumarsenit 66, 224. — 
Ermittlung im Leuchtgas 72, 323. — Priifung auf Reinheit 72, 323. — Be- 
stimmung 72, 323; im Handelssauerstoff 72, 324; nach A. Krogh 74, 413; 
in Kohlendioxyd 78, 341, 344, 363; in Stickstoff 78, 360; im Stickstoff oder 
in anderen indifferenten Gasen 72, 324; in Wasserstoff 78, 401; im Elektro- 
lyt-Wasserstoff des Handels 72, 325; in Kohlen 64, 121; in Metallen 76, 462; 
in Metallen und Leichtmetallen 80, 195; in elektrisch geschweissten Metallen 
78, 74; im Messing 70, 418; 71, 468; in Wolframbronzen 75, 454. — Aktiver 
Sauerstoff, Bestimmung, in Uberschwefelsiure-Wasserstoffperoxydgemischen 
79, 411; im Wasser 63, 157; im Abwasser 73, 174; in organischen Stoffen 
66, 72; von Sauerstoff, Stickstoff und Edelgas 78, 348; im Wasser 61, 296; 
70, 155; in Cyanidlaugen 67, 75; kleiner Mengen in einem Gasstrom 64, 353. 
— Elektrolytischer Sauerstoff, Bestimmung des Wasserstoffgehaltes 72, 325. 
— Ermittlung des disponiblen Sauerstofis in Bleisuperoxyd 64, 313. — 
Absorption, in Gasen 67, 120; durch alkalische Pyrogallollésung 75, 41. — 
Absorptionsmittel fiir Sauerstoff 72, 320. — Dichte 68, 48. — Kompressibili- 
tat 68, 48. — Entfernen des gelésten Sauerstoffs aus Fliissigkeiten 68, 22. 
— Einwirkung des Luftsauerstoffs auf saure Jodidlésungen 70, 209. — 
Darstellung von reinem Sauerstoff 73, 296. — Dampfdruckskala 74, 47. — 
Verwendung zur Bestimmung des Calciums und Magnesiums 74, 254. — 
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Reinigung 76, 287. — Apparat zum Entfernen des gelisten Sauerstoffs aus 
Gasgemischen 68, 23. — Siehe auch unter Luftsauerstoff. 

Sauerstoffschwund in einem luftgefiillten, manometrisch verschlossenen Ge- 
fass durch Oxydation von Cystein, Verwendung zur Kupferbestimmung im 
Blut 75, 78. 

Sauerstofizahl. Bestimmung der Sauerstoffzahl, der Fette 76, 59; des Phenols 
und der Kresole 78, 225; von Benzinen, Kerosinen und Schmierélen 80, 78. 
— Anwendung zur Bestimmung ungesittigter Verbindungen in Naphtha- 
Destillationsprodukten 80, 78. 

Sauerteig, Bestimmung der sauren Bestandteile 65, 86. 

Saugflasche fiir die quantitative Analyse 77, 54. 

Scammoniumharz, Bestimmung von Kolophonium 74, 431. 

Schabefleisch, Bestimmung, des Wassers 73, 98; des Fettes 73, 98; des Stick- 
stoffs 73, 98. — Grundsitze zur Beurteilung eines Wasserzusatzes 73, 96. 
— Anweisung zur Probeentnahme und chemischen Untersuchung fiir die 
Feststellung und Beurteilung seines Wassergehaltes 73, 97. — Berechnung, 
der Verhaltniszahl (Fe derschen Zahl) 73, 99; eines iibermaBigen Wasser- 
gehaltes 73, 100. 

Schadlingsvertilgungsmittel, Analyse 77, 385. 

Schafmilch, Natrium- und Chlorgehalt 78, 320. 

Schalenbestandteile, Nachweis im Kakao 68, 184. 

a aia Bestimmung der davon zuriickgehaltenen Mehl-(Stairke-)Mengen 
71, 352. 

Schaukasten fiir colorimetrische Bestimmungen 78, 163. 

Schaumbildungsvermégen, Bestimmung in Bieren 72, 460. 

Schaumhaltigkeit, Bestimmung in Bieren 72, 460. 

Scheelit, Untersuchung 62, 359. 

Scheiblerscher Exsiccator, Schutzring 73, 462. 

Scheidetrichter 77, 50; fiir quantitative Ausschiittelungen 65, 417. —- Grad- 
wandiger 69, 53. 

Schellack, Reaktion mit Molybdansdure 78, 235. — Nachweis 79, 228. 

Schiessbaumwolle, Bestimmung von Sulfaten 69, 314. 

Schilddriisen, Bestimmung, des Jods 65, 330; 71, 217; 77, 238; der Trocken- 
substanz 77, 70. 

Schilddriisenpraparate, Wertbestimmung 80, 317. 

Schlacken, Bestimmung, im Stahl 71, 308; des Eisens 70, 459. 

Schlammanalyse des Bodens 64, 243. 

Schlagrahm, Nachweis von Verdickungsmitteln 79, 160. 

Schlempekohle, Bestimmung des Porenvolumens und der Porositat 67, 75. 

Schlierenbeobachtung 77, 134, 137. 

Schlierenmethode, Toe plersche, Anwendung beim Mikroskop 74, 194, — 
Ersatz durch refraktometrische Messungen 77, 138. 

Schlierenstaérke, Unterscheidung und Messung 77, 135. 

Schlierenversuche 77, 133. 

Schliffe in der Vakuumtechnik, zweckmaéfiger Ersatz 65, 460. 

Schmelzdiagramme, Aufnahme 76, 223. ; 

Schmelzen, krystallin-fliissige, Erscheinungen, hervorgerufen durch magneti- 
sche, elektrische und mechanische Krafte 77, 138. 

Schmelzgemisch fiir die isopyknometrische Analyse 80, 65. ; 

Schmelzpunkte, Bestimmung 69, 475; 72, 369; 76, 228; von anorganischen 
Substanzen 62, 395; von Wachs 68, 195; der unldslichen, flichtigen Fett- 
siuren 80, 310; mikroanalytische 69, 461. — Apparat zur Bestimmung 62, 
143; 80, 310.. 2 f 

Schmelzpunktsréhrchen, Anwendung in der Mikroanalyse 62, 463. 

Schmelzschokolade, Beurteilung 74, 69. é ; a 

Schmierdle, Bestimmung der Sauerstoffzahl 80, 78. — Viscosimeter zur Priif- 
ung 61, 468. — Vorausberechnung des Flammpunktes in Gemischen von 
bekannten Schmierédlen 80, 78. : 

Schmutzgehalt, Bestimmung in der Milch 71, 147, 150. 

Schnee, Jodbestimmung 65, 326. : 
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Schneeball, gemeiner, Reaktionen des Farbstoffes 72, 285. 

Schneiden von Glasréhren 79, 292. 

Schnelldialysator 77, 150. ; 

Schnelldrehstahl, Bestimmung, von Chrom 63, 357; des Tantals, Woltrams, 
Vanadins und Molybdins 80, 271.— Wolframhaltiger Schnelldrehstahl, ‘Ein- 
fluss des Vanadins auf die Chrombestimmung 63, 357. 

Schnellextraktion 72, 20; 73, 219. 

Schnellveraschung 78, 213. 

Schokolade, Nachweis, von Cocosfett 74, 71; von Palmkernfett 74, 72. — 
Nachweis und Bestimmung der Kakaoschalen 74, 65. — Bestimmung, von 
Zucker 71, 151; des Fetts 74, 64; der Saccharose 75, 319; des Volumens des 
wasserunloslichen Teils 72, 277. — Analyse 74, 63. — Beurteilung 74, 68, 
69; 76, 389. 

Schokoladepulver, Beurteilung 74, 70. 

Schraubenquetschhahn 78, 293. 

Schriftstiieke, verkohlte, Untersuchung 67, 317. 

Schriftziige, Altern 78, 75. 

Schublehrencolorimeter 76, 453; 78, 302. 

Schiittelbirne zum Eindampfen stossender Fliissigkeiten 68, 411. 

Schiittelmaschine 77, 58. 

Schutzpapiere, Beschaffenheit, Untersuchung und Beurteilung 70, 199. 

Schutzroéhren fiir Thermoelemente 79, 473. 

Schwarzungskurve, reziproke 79, 348. 

Schwarzfohrenharz, Coniferyl-Reaktion 69, 115. 

eoreerowes zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Fliissigkeiten 
72, 452. 

Schwebemethode zur Dichtebestimmung 74, 207, 208. 

Schwebewaage zur Gasdichtebestimmung 74, 208. 

Schwefel, mikrochemische Farbreaktion 77, 283. — Nachweis, durch Mikro- 
sublimation 62, 291; kleinster Mengen 65, 192; in Antimon 63, 84; locker 
gebundener reaktiver, Nachweis durch Natriumarsenit 66, 224. — Bestimm- 
ung 65, 185; durch thermometrische Titration 72, 380; 73, 460; Mikrobe- 
stimmung 69, 463; 71, 121; in organischen Substanzen 65, 379; nach Pregl 
74, 417; nach Pregl! in organischen Substanzen unter Anwendung der 
Kolloidadsorption 68, 220; des Arsens 69, 83; des Gesamtschwefels, im 
Schwefelnatrium 67, 241; in Verbindungen, die viel freien Schwefel ent- 
halten, 72, 123; des sulfidisch gebundenen Schwefels in Glisern 75, 133; 
einiger Verbindungsformen 68, 175; der verschiedenen Bindungsformen in 
Lésung 68, 182; von Schwefel, Sulfid und Thiosulfat neben Carbonat in 
wasserunléslichen Carbonaten, insbesondere technischem Bariumcarbonat 
71, 434; gleichzeitige mit Halogen in organischen Verbindungen 69, 137; 
neben Quecksilber 62, 231; neben Arsen und Antimon in einem eisenhaltigen 
Erzgemisch 63, 27; in elementarem Schwefel 63, 377; in anorganischen Ver- 
bindungen 67, 471; in anorganischer und organischer Bindung 63, 10; in 
organischen Substanzen 64, 357; 69, 73; in geringen Mengen organischer, 
speziell chromhaltiger Substanzen 75, 161; in Sulfanilsiure 63, 18; in Sul- 
fonal 63, 18; in Phenylsulfoharnstoff 63, 17; in Alkalicyaniden 62, 153; in 
organischen Verbindungen 65, 378; in Erzen 72, 81; in Arsenkies 63, 15; 
in Kupferkies 63, 17; 75, 169; in Schwefelkiesen 67, 315; 75, 133; in Blei 
80, 448; in Bleiglanz und metallischem Blei 77, 209; in Zink 75, 176; im 
Hisen 68, 397; in Eisen und Stahl 65, 367; 75, 422; in Roheisen und Stahl 
72, 301; in unlegierten Stahlen, legierten Stihlen, Roheisen und Ferro- 
legierungen durch Verbrennung im Sauerstoffstrom 77, 269; im Ferrosilicium 
78, 306; in Fahlerz 63, 15; in Grauspiessglanz 63, 16; im Handelskupfer 75, 
169; in zinnhaltigen Kupferlegierungen 75, 169; in Kupolofenschlacke 70, 90; 
in Polysulfiden 68, 180; in einer Lésung 63, 379; in Polythionatlésungen 75, 
420; im Kautschuk 63, 264; in vulkanisiertem Kautschuk 63, 267; in Kohlen 
64, 120; in Destillationsprodukten der Kohle und im Petroleum 69, 414; in 
Gasen, besonders in Koksofengas 76, 120; in Leuchtgas 80, 12; in Geweben 
und Nahrungsstoffen 75, 72; in Nahrungsmittein 79, 415. — Elementarer, 
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Bestimmung und Trennung 63, 369. — Siedepunkt 80, 358. — Atomarten 
71, 51; Atomgewicht 77, 218. — Atomgewichte der verschiedenen Atom- 
arten 71, 51. — Feinverteilter, Ausflockung 75, 421; Einwirkung auf Jod- 
losung 79, 16. — Schwefel in Kohlen, Uberfiihrung in Schwefeltrioxyd in 
der Calorimeterbombe 79, 468. — Verwendung als kryoskopisches Lisungs- 
mittel 74, 353. — Schwarzer Schwefel, Bildung bei der Elektrolyse von 
Schwefelsiure 79, 257. — Apparat zur Bestimmung 75, 177. 

Schwefelammonium siche Ammoniumsulfid. 

Schwefelbromiir, Nachweis 65, 251. 

Schwefelchloriir, Nachweis 65, 251. 

Schwefeldioxyd, Bestimmung, neben Schwefeltrioxyd 71, 62; in Gegenwart 
von Luftiiberschuss 71, 63; neben Schwefeltrioxyd in Réstgasen und Oleum 
68, 50; in Réstgasen 68, 49, 52; 71, 63; in technischer Schwefelsdure 64, 28; 
in Nahrungsmitteln 68, 69; geringer Mengen in Luft oder anderen inerten 
Gasen 80, 140. — Verwendung zur Reduktion von Ferrisalz 71, 299. — 
Reinigung 76, 287. — Apparat, zur Bestimmung 80, 141; zur Bestimmung 
neben Schwefeltrioxyd in Réstgasen und Oleum 68, 50. 

Schwefelfarbstoffe, Bestimmung des Natriumsulfids in den Farbbidern 70, 86. 

Schwefelhaltige Stoffe, Verbrennung in der calorimetrischen Bombe und 
Wasserbestimmung 67, 222. 

Schwefelkalk, trockener, Bestimmung der Schwefelverbindungen 67, 74. 

Schwefelkies, Bestimmung, des Kupfers 67, 35, 151; des Schwefels 67, 315. 

Schwefelkohlenstoff, Nachweis 74, 376. — Nachweis und Bestimmung von 
Spuren in kleinen Gasmengen 71, 65. — Bestimmung 63, 470; jodometrische 
65, 157; gasfOrmiger Schwefelkohlenstoff, Bestimmung in Viscose 71, 64. — 
ee 74, 117. — Eigenschaften, Herstellung und Verwendung 

‘; : 

Schwefelnatrium siehe Natriumsulfid. 

Schwefelsadure, Bestimmung 63, 369; 75, 392; 79, 5, 353; mit Benzidin 76, 292; 
als Bariumsulfat 77, 361; zur Feststellung von Luftsiureschiden 74, 270; in 
Gegenwart von Antimon 75, 17; in Gegenwart von Chromsidure 75, 427: in 
Anwesenheit anderer Schwefelverbindungen 71, 37; im Wasser 63, 154; im 
Trink- und Gebrauchswasser 70, 109, 157; volumetrische im Wasser 77, 372; 
technische Methode zur mafanalytischen Bestimmung im Wasser 77, 374; 
im Wasser mit Benzidin 73, 167; in Lésungen 72, 81; in Sulfaten 72, 174; 
im Harn 80, 126; in Leder 78, 297; von Arsen 64, 291; 68, 121; von Nitrosyl- 
schwefelsiure 79, 414; von Selen 75, 427; der Starke 78, 444. — Technische 
Schwefelsiure, Bestimmung von Schwefeldioxyd 64, 28. — Rohe Schwefel- 
siure, Bestimmung der Stickstoffverbindungen 71, 160. — Freie Schwefel- 
sdure, Bestimmung neben Metallsalzen 78, 461. — Mikrobestimmung in or- 
ganischen Substanzen 65, 379. — Arsenfreier Schwefelwasserstoff, Herstell- 
ung 69, 77, 293. — Loslichkeit von Kieselsiure in Schwefelsiure 76, 363. — 
Léslichkeit von Bleisulfat in konz. Schwefelsiure 76, 365. — Einfluss bei 
der jodometrischen Eisen(3)-Titration 79, 28, 31, 32. — Siehe auch unter 
Schwefeltrioxyd und unter Sulfat. 

Schwefelsalze, lésliche, Bestimmung und Trennung 63, 369. 

Schwefel-Selen-Verbindungen, Untersuchungen iiber ihren Bau 74, 375. 

Schwefeltrioxyd, Bestimmung, in Gegenwart von Schwefeldioxyd 74, 314; 
neben Schwefeldioxyd in Réstgasen und Oleum 68, 50; in Rdstgasen 71, 62, 
63. — Apparat zur Bestimmung neben Schwefeldioxyd in Réstgasen und 

~ Oleum 68, 50. 

Schwefelverbindungen, Bestimmung im trockenen Schwefelkalk 67, 74. — 
Gasférmige, oxydierende Absorption 76, 121. 

Schwefelwasserstoff, Nachweis und Bestimmung in Natriumthiosulfatlésungen 
68, 389. — Bestimmung 65, 138; im Leuchtgas 80, 16; bromometrische 64, 
473, 474; 66, 183; im Wasser 61, 295; in Luft 71, 63; in eiweiBhaltigen Nahr- 
ungsmitteln 71, 479; in Polythionatlésungen 75, 421; in Viscose 71, 64; des 
beim Kochen von Nahrungsmitteln bei verschiedenen Temperaturen ent- 
weichenden Schwefelwasserstoffs 73, 243. — Schwefelwasserstoff im Ent- 
stehungszustande, zur Bestimmung von Platin und Kupfer 64, 37. — Uber 
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das Einleiten von Schwefelwasserstoff 64, 398. — Absorption durch Silber- 
nitrat 76, 121. — Siehe auch unter Sulfid. 

Schwefelwasserstoffapparate 67, 110; 79, 393. 

Schwefelwasserstoffgruppe, vereinfachtes Verfahren zur qualitativen Trenn- 
ung 68, 469. 

Schweflige Séure, Nachweis 65, 182. — Bestimmung 72, 161; 77, 161; bromo- 
metrische 64, 473, 474; 66, 183; in Gasgemischen 68, 49; in der Luft zur 
Feststellung von Rauchschiden 75, 196; in Lebensmitteln 75, 475; des Ge- 
samtgehaltes in organischen Substanzen 78, 462.— Titration mit Chlorkalk- 
lésung 74, 49. — Titrationskurve als Grundlage fiir die alkalimetrische Be- 
stimmung des Formaldehyds 68, 26. — Entwicklung zur Arsendestillation 
70, 138. — Neutralisationskurve 78, 457. — Siehe auch unter Schwefel- 
dioxyd und unter Sulfit. 

Schweinefett, Caprylsaurezahl 79, 303. 

Schweinfurter Griin, Bestimmung des Arsens 75, 63; des Wertes 72, 223. 

Schwelapparat 73,.463. 

Schwelvorgang, Beobachtung an kleinsten Mengen fester Brennstoffe durch 
das Erhitzungsmikroskop 76, 221. 

Schwere Kohlenwasserstoffe, Bestimmung 68, 240; in Gasen 76, 462. 

Schwerkraft, Anwendbarkeit bei der Gasanalyse 75, 191. 

Schwermetalle, acidimetrische Bestimmung in ihren Salzen 78, 460. — Trenn- 
ung von Tellur 68, 14. — Elektrolytische Abscheidung aus wasserfreiem 
Pyridin 65, 146. 

Schwermetallsulfide, koordinationschemische Studien tiber das analytische 
Verhalten 65, 25. — Analytisches Verhalten 71, 397. 

Schwimmaufbereitungsprobe von Kleinkohle, Laboratoriumsapparat 77, 58. 

Scleronmetall, Bestimmung von Lithium 74, 250. 

Sedimentationsgeschwindigkeit auf der Zentrifuge zur Bestimmung von Mole- 
kulargewichten 73, 423. 

Sedimetrie 74, 198. 

Seewasser, Bestimmung, des Chlors 78, 451; kleinster Goldmengen 78, 468; 
filtriertes Seewasser, Bestimmung des Siliciumdioxyds 63, 157. 

Seifen, Nachweis, von Silicaten 61, 183; von Kolophonium 77, 41.— Nachweis 
und Bestimmung der Fettsiure in Kresolseifenlésung 65, 96.— Bestimmung, 
durch Wagung ihrer Fettsduren 75, 146; von Borax 61, 132; von Wasser 
61, 129; der Fettsiuren 61, 130, 423; der Gesamtfettsiuren in Toilettenseifen 
ee ae des Harzgehaltes 61, 424; des Kolophoniums 61, 131. — Analyse 

; ? 

Selbstentziindlichkeit von Kohlen 64, 123. 

Selen, Nachweis 75, 409; 76, 231. — Bestimmung 64, 218; 66, 245; 77, 364; 
groésserer Mengen 77, 365; in Kupferlésungen 76, 236; in Schwefelsiure 75, 
427; in organischen (halogenfreien) Substanzen 77, 366; kleiner Mengen in 
sulfidischen Mineralien 73, 429; mit Kaliumpermanganat 71, 467. — Elektro- 
metrische Titration neben Tellur, Eisen und Kupfer 66, 245. — Elektro- 
lytische Fallung 75, 250. -- Trennung, von Tellur 66, 246; 67, 116; 68, 21; 
oe me 412.— Priifung der Empfindlichkeit mit Natriumhypophosphitlésung 

; 3 

Selenige Sadure, Bestimmung mittels Permanganats 77, 365. 

' Selen-Schwefel-Verbindungen, Untersuchungen iiber den Bau derselben 74, 375. 

Selenzellen bei colorimetrischen Versuchen 76, 455. 

Seltene Erden, Bestimmung des Atomgewichtes nach der Sulfatmethode 76, 
187. — Trennung durch Ionenwanderung 70, 66. — Spektroskopie 76, 272. 

Semen Strychni, Bestimmung des Gesamtalkaloidgehalts 68, 78; 78, 240. — 
Analyse 80, 477. 

Semicarbazid, maBanalytische Bestimmung 64, 389. 

Senfmehl, Bestimmung des Allylsenféls 72, 397. 

Senfol, Priifung 62, 412. — Bestimmung in Senfmehl, Senfdl, Senfspiritus und 
early ti 62, 412. — Untersuchung 73, 314. — Siehe auch unter Ally1- 
sen 2 

Senfsamen, Bestimmung des Senféls 75, 74. 
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Serienblock von konstanten Temperaturen 74, 44. 

Serum, Bestimmung, von Natrium 64, 480; 69, 64, 66; 73, 378; von Calcium 
74, 151; von Chlorid 74, 336; der Gallensiuren 79, 74; des Morphins 78, 387. 
— Aufteilung des Reststickstoffs in seine Komponenten 66, 195. — Ent- 
eiweiBung 69, 255. — Siehe auch unter Kérperfliissigkeiten. 

Sesamél, Nachweis in Butter 64, 296.— Untersuchung 70, 83; eines Gemisches 
a 7a aa os 70, 83; eines Gemisches mit Cocosnussél und Kakaobutter 

, 83. 

Sheebutter, Nachweis in Kakaobutter 74, 73. 

Sherry, Analyse 73, 114. 

Sherry-Brandy, Untersuchung und Beurteilung 72, 212. 

Siambenzoe, Coniferyl-Reaktion 69, 114; Farbreaktion 74, 426. 

Sicherheitsbrenner 66, 48. i 

Sicherheitskugeln 62, 144. 

Sicherheitspipette 62, 206. 

Siebe, Bleibestimmung 63, 133. 

Siedepunktsapparat zur Thermometerpriifung 74, 119. 

Siedepunktsbestimmung 69, 475; unter vermindertem Druck 80, 357; durch 
Destillation aus dem Reagensglas 74, 408; dtherischer Ole 73, 314; von 
nicht gesattigten Salzlésungen unter wechselndem Druck 80, 362.— Einfluss 
von Stoffen auf die Partialdrucke fliissiger Lésungsgemische im Siedepunkt 
80, 361. — Apparat, zur Siedepunktsbestimmung 69, 475; 80, 360; fiir Be- 
stimmungen im Vakuum 80, 357; zur Thermometerpriifung 74, 119. 

Siedepunktserhéhungen 80, 362. 

Siedestabe, Entwicklung und Anwendung 77, 60. 

Siedesteinchen, Entwicklung und Anwendung 77, 60. 

Silber, Reaktion 79, 354. — Empfindlichkeit der Reaktion mit Natriumbromid 
78, 422. — Nachweis 74, 380, 382; 79, 356; mit der Elektrotiipfelmethode 78, 
422; neben Chlor, Brom und Jod in den Silberhalogeniden 62, 229; mikro- 
‘chemischer 62, 465; 67, 162. — Nachweis und Bestimmung kleiner Mengen 
71, 459. — Bestimmung 63, 310; 64, 349; 79, 349; als Silberchlorid 77, 356; 
maBanalytische 63, 468; mit Kaliumjodid 61, 185; nach Gay-Lussac 67, 
115; nach Volhard 61, 185; 72, 378; cyanometrische 63, 137; Titration 
mit organischen Farbstoffindikatoren 64, 351; elektrolytische 67, 359, 411; 
mit Woodscher Legierung als Kathode 79, 118, 131; durch Leitfahigkeits- 
messung 62, 101, 161; elektrometrische 63, 145: in Gegenwart von Schutz- 
kolloiden 65, 141; potentiometrische 74, 108, 289; 78, 470; gemeinsam mit 
Zink 72, 188; gemeinsam mit Cadmium 75, 240; allein oder gemeinsam mit 
Kupfer und Silber 76, 53; von Silber und Gold in Gegenwart von Blei, Zinn 
und Arsen 76, 54; von Gold, Kupfer und Silber 76, 55; im Blei 70, 150; im 
Wismut 65, 271; in pharmazeutischen Silberpriparaten 65, 141; in Argentum 
colloidale und Argentum proteinicum 61, 136; in photographischen Prapa- 
raten 74, 76; in organischen Verbindungen 67, 221; kleinster Mengen im 
Quecksilber 67, 112. — Trennung, von Blei 67, 276; 70, 448; 72, 1; von Gold 
und Platin 78, 471; von Kupfer 63, 227; elektroanalytische von Kupfer 68, 
420; mikroanalytische von Kupfer 64, 418; 70, 64; von Wismut 65, 268; von 
Kupfer und Wismut 66, 294. — Mitreissen von Alkalihalogeniden bei Fall- 
ung durch einen Uberschuss von Alkalihalogenid 68, 350. — Atomgewicht 
63, 45; 66, 42; 71, 50; 73, 296; 77, 220. — Krystallblau 75, 245. — Gewichts- 
verhiltnis zu Silbernitrat 73, 296. — Doppelsalze mit Rubidium und Cae- 
siumchlorid 70, 64. — Verwendung als Reduktor fiir das dreiwertige Hisen 
70, 453. 

Silberammoniakat 68, 243. 

Silberbromid, Trennung von Silberchlorid 74, 77. 

Silberchlorid, Trennung von Silberbromid 74, 77. — Bestimmung der Léslieh- 
keit 67, 115. — Unlésliche Form 76, 366. 

Silberelektrode bei Acidititsbestimmungen und Titrationen von Sduren und 
Basen 80, 205. ; 

Silberhalogenide, Nachweis von Chlor, Brom, Jod und Silber 62, 229. — Un- 
auswaschbar darin verbleibendes Alkalihalogenid 68, 352. — Einwirkung 
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von Acetaldehyd, Chloralhydrat und Mannit bei Gegenwart starker Basen 
79, 369. 

Silber-Ion, Adsorption durch Papier 76, 360. 

Silberjodid, Jodbestimmung 67, 48. — Elektrolyse 76, 410. — Adsorbierende 
Eigenschaften 70, 384. 

Silberkornzadhlung 76, 443. i 

Silbernitrat als Reagens zum mikrochemischen Nachweis des Sulfat-Ions 71, 
247, — Reinheitsgrad 80, 387. Se 

Silbernitratlésungen, Oberflichenspannung 78, 298. — Standardisierung 78, 451. 

Silberoxyd, Wasserloslichkeit 65, 161. : 

Silberpyrophosphat, Léslichkeit in Essigsiure und Natriumacetat 77, 84. 

Silberrhodanid, Bestimmung 64, 403.—— Einwirkung von Acetaldehyd, Chioral- 
hydrat und Mannit bei Gegenwart starker Basen 79, 369. 

Silbersalvarsan, Arsenbestimmung 66, 302. 

Silbersalze, Reaktionen mit Pyrophosphorsaure 77, 82. 

Silberspezifische Reagenzien 74, 380. 

Silbersulfat, Reinheitsgrad 80, 387. 

Silbervanadat, Bestimmung 61, 253. 

Silberzahl, Bestimmung in Butter, 67,224; zum Nachweis von Cocosfett 80, 304. 

| Silex-Glas 69, 54. 

Silicagel, Adsorptionsmittel fiir Edelgase 80, 135. 

Silicaschutzréhren fiir Thermoelemente 79, 473. 

Silicasteine, Untersuchung 72, 479. 

Silicatanalyse, Aufschluss mit Lithiumcarbonat 69, 361. 

Silicate, Nachweis 65, 184; von Alkalien 79, 210; in Seifen 61, 133. — Be- 
stimmung, von Kalium 67, 467; von Kalium und Natrium 63, 180; des Ferro- 
eisens 73, 79; von Chrom 67, 201; von Kieselsiure und Fluor in Gemengen 
mit FluBspat und Sand 72, 158; saureunlosliche Silicate, Bestimmung, des 
dreiwertigen Eisens 66, 401; des Kaliums 78, 81; unldsliche Silicate, Be- 
stimmung von Eisenoxydul 67, 197. — Trennung der -Alkalien 67, 33. — 
Analyse 72, 127, 160. — Natiirliche Silicate, Anwendung des Kupferrons 
bei der Analyse 65, 366. — Temperaturen der Wasserabgabe 69, 244. 

Silicatgesteine, Nachweis und Bestimmung von Nickel und Kobalt 65, 64. — 
Bestimmung des Ferroeisens 77, 64. 

Silicium, Nachweis im Eisen 78, 221. — Bestimmung 77, 327; in Aluminium- 
legierungen 65, 470; in Eisen und Stahl 75, 422; im Messing 70, 418; im 
Ferrosilicium 76, 466; 78, 306, 307; im Ferromangan 78, 308. — Trennung, 
von Aluminium 80, 192; von Wolfram 72, 429; von Zinn, Titan und Zirkon 
60, 243. — Atomgewicht 63, 441; 66, 43; 71, 51. 

Siliciumdioxyd, Bestimmung, in filtriertem Seewasser 63, 157; neben Silicium 
im Aluminium 74, 121. 

Siliciumtetrachlorid, Apparat zur Analyse 67, 158. 

Siliciumverbindungen, Bestimmung sehr kleiner Mengen 74, 135. 

Silicofluoride, Bestimmung neben Fluoriden in organischen Substanzen 67, 127. 

Silicowolframsaure zur Bestimmung, des Brucins 80, 477; des Rubidiums 71, 
248. — Verwendung als Fallungsmittel fiir Handelsaloin, Convallamarin, 
Digitalin, Gitalin, Strophantin und Gypsophilasaponin 76, 315. 

Silumin, Untersuchung 63, 449. 

Skopolamin, Nachweis in Leichenteilen 63, 477. 

Sofnol, Indikator bei Untersuchungen auf Borsdure und Borate 80, 216. 

Solanaceen-Alkaloide, Nachweis 80, 156. 

Solanin, Bestimmung in Kartoffeln 71, 91. 

Solbrol, Nachweis und Bestimmung in Lebensmitteln 76, 378. 

Sole (geléste Kolloide), krystallisierte 79, 55. 

Solen (Salzlésungen), chemische Priifung 68, 120. — Bestimmung des Broms 
68, 120; 79, 314. — Krystallisierte 79, 55. 

Somatoide Bildungsform 70, 279. 

Sorbit, mikrochemischer Nachweis 78, 153.— Vorkommen im Obstwein 77, 447. 

Sorbitdibenzal zum Nachweis von Obstwein im Traubenwein 77, 441. — Eigen- 
schaften 77, 446. 
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Sorptionswaage 77, 52. 

Soxhletextraktionsapparat 65, 415; zur Extraktion in der Wirme 68, 368; 
mit selbsttatiger Aufzeichnung der Extraktionszahlen 77, 49. 

Sozojodol, elektrolytische Jodbestimmung 76, 413. 

Spaltungsgrad von Fetten, Bestimmung 79, 312. 

Spanische Weine, Analyse 73, 114. 

Spannungsmessung 76, 229. 

Spartein, Leitfihigkeitstitration 75, 131. 

Spateisenstein, elektrometrische Manganbestimmung 68, 61. 

Speiseeis, Beurteilung 74, 148. 

Speisefette, Verseifungszahl 79, 310. 

Speisen, Loslichkeit der Kochkesselmetalle in Speisen 67, 124. 

Speisesalz, Nachweis von Kaliumchlorid 70, 423. — Kalibestimmung 67, 76. 

aga sa fiir Dampfkessel, Nachweis von Gasen wahrend des Betriebs 
Teco: 

Spektra verschiedener Ordnung 78, 365. — Einfluss, der Lichtquelle, des Dis- 
persionsvermégens 78, 366, 369. 

Spektralanalyse. Quantitative Spektralanalyse 72, 44; 76, 260, 271, 335; 78, 
364; 79, 345. — Quantitative Kaliumbestimmung 78, 84. — Beeinflussung 
der photographischen Aufnahmen von Spektrallinien durch fremde Fak- 
toren 76, 264. — Anwendung zur Identifizierung der Elemente 76, 271; zum 
Nachweis gleichmaBiger oder ungleichmafiger Verteilung von Verunreinig- 
ungen in Metallen 77, 1383.— Einfluss der Grundsubstanz auf die Nachweis- 
barkeit der Verunreinigungen 78, 369. — Genauigkeit 78, 369. — Zur Frage 
der richtigen Ausfiihrung und Deutung 76, 272. Homologe Linien 78, 370. 
— Siehe auch unter Spektroskopie. 

Spektralanalytische Beobachtungen und Messungen, Einfluss der Temperatur 
76, 272. — Die metallurgischen Vorginge beim sauren und basischen Wind- 
frischverfahren auf Grund spektralanalytischer Beobachtungen 76, 272. 

Spektralanalytische Untersuchungen 68, 355. 

Spektrallinien, quantitative Empfindlichkeit 76, 272. — Intensitatsgleichheit 
bei verschiedenen Metallen 78, 366. — Intensive, auch empfindliche Spek- 
trallinien 78, 367, 368. — Beeinflussung der Intensitét durch Begleitmetalle 
79, 348. 

Spektrodensograph 76, 456. 

Spektrogramme, Ausmessung 76, 443. — Aufnahme 77, 132. 

Spektrophotometer 76, 454. 

Spektrophotometrische Bestimmung der Wasserstoff-Ionenkonzentration 78, 60. 

Spektrophotometrische Messungen zur Priifung von Farbstoffindikatoren 78, 57. 

Spektroskopie 77, 130; des Urans und einiger seltener Erden 76, 272; im Labo- 
ratorium und Betrieb 62, 144; wihrend des Krieges 76, 271. — Siehe auch 
unter Spektralanalyse. 

Spektroskopische Methoden der analytischen Chemie 64, 399. 

Spektrum von Metallen, Beeinflussung durch Begleitmetalle 78, 266, 367, 
368, 369. 

Sperrfliissigkeiten fiir die technische Gasanalyse 75, 194. 

Spezialstahle, potentiometrische Analyse 76, 55. : 

Spezifische Leitfahigkeit, Bedeutung fiir die Beurteilung der Milch 71, 144. 

Spezifische Warme, Bestimmung bei Metallen, Oxyden und Schlacken 79. 469. 

Spezifisches Gewicht, von Fliissigkeiten, Ermittlung durch Schwebekérper 72, 
452; mit der Mohr-Westphalschen Waage 62, 459. — Bestimmung, 
bei Wein 66, 247. — Spezifisches Gewicht, der Milch 71, 136; des Wachses 
68, 194; des Getreides, als Wertmerkmal 76, 384. 

Spiegeleisen, Bestimmung des Mangans 80, 444. 

Spiegelkondensor 74, 194. 

Spiessglanz, Gehaltsbestimmung 67, 409. ; 

Spirituosen, Nachweis, von renaturiertem Branntwein 65, 475; von Methyl- 
alkohol 77, 236. — Bestimmung hdherer Alkohole 65, 476; colorimetrische 
Bestimmung 65, 476; 79, 233. 
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Spiritus, Nachweis, in Motorenbenzol 80, 76; von Isopropylalkohol 77, 73. —- 
Nachweis und Bestimmung in Benzol 66, 128. 

Spiritus-Benzolgemische, Wasserbestimmung 80, 77. fon 

Spodium, Bestimmung des Porenvolumens und der Porositat 67, 75. 

Sprenggelatine, Wasserbestimmung 80, 41. 

Spritgelb, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 106. 

Spritzflaschen fiir itzende Fliissigkeiten 77, 53. 

Spritzflaschenventil 77, 54. See 

Stachelbeeren, Untersuchung auf Weinsdure 72, 285. — Gehalt an Vitamin C 
76, 382 

Starke, Nachweis und Bestimmung in Margarine 79, 307. — Bestimmung 71. 
362; 74, 461; nach dem Jodverfahren 80, 393; der léslichen Starke 74, 465; 
der von den Schalengeweben zuriickgehaltenen Stairkemengen 71, 352; der 
unverzuckerten Stirke in Trebern 72, 457; in Getreidekérnern 74, 463; in 
Gerste 72, 449; im Brot, besonders im Glutenbrot 76, 388; in Kartoffeln 73, 
472; in Pektin und Apfelsaiften auf sedimetrischem Wege 72, 279; in Mar- 
zipanersatz 73, 374; in Fleischwaren 74, 421; in Wurstwaren 73, 87; in 
Sardellenpaste 74, 462; in technischen Produkten und in Pflanzenteilen 78, 
89; im Kindermehl 77, 231; in Papier 66, 480.— Hydrolyse mit Malzdiastase 
74, 463. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. — Beurteilung 
der Qualitit der Sorten 77, 231.— Siehe auch unter Amylum solubile. 

1-Starke, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 315. 

Starkedextrine, Nachweis im Honig 76, 470. 

Starkegehalt von Mehlen, Beziehung zum Ausmahlungsgrad 71, 359. 

Stairkelésungen, Darstellung 78, 463. — Erhaltung 78, 463. 

Stairkemehl, Bestimmung in Wiirsten und Fleischpasten 63, 366. 

Starkesirup, Bestimmung in Marmelade nach der Methode von A. Jucke- 
nack und H. Pasternack 72, 278. — Dextrininversion 75, 137. 

Starkezuckerprodukte, Analyse 75, 315. 

Starkezuckersirup, optisches Verfahren zur Analyse 62, 458. 

Stahl, Nachweis von Chrom 63, 350. — Bestimmung, des Kohlenstoffs 72, 435; 
des Schwefels 65, 367; 72, 301; 75, 424; 77, 269; von Phosphor 65, 77; 75, 
423; von Silicium 75, 422; des Mangans 65, 367; 68, 147; 72, 401; 75, 425; 
77, 457; 78, 215; 80, 444; des Molybdins 74, 124; 76, 335; 80, 109; des Molyb- 
dans in Gegenwart von Wolfram und Vanadium 76, 113; des Vanadiums 
61, 249, 255; 77, 290; des Vanadiums neben Chrom 61, 250; von Chrom 61, 
250, 255; 63, 349, 350, 351, 352, 353, 357, 359, 416; 68, 96; des Chroms, neben 
Mangan 63, 352; neben Nickel 63, 359; neben Vanadium 63, 351; von Nickel 
65, 71; von Zirkonium 66, 69; von Schlacken 71, 308. — Chrom-Nickel- 
Elektro-Stahl, Nickelbestimmung 69, 240. — Analyse 75, 422; 78, 219. — 
Elektrometrische Titration der bei Stahluntersuchungen sich ergebenden 
Permanganatlésungen 65, 143. 

Stahlhartungsmetalle, potentiometrische Analyse 76, 55. 

Stahlsorten, Verwendbarkeit fiir Calorimeterbomben 79, 468. 

Stalagmometrie, Anwendung bei kinetischen Untersuchungen 80, 370. 

ie daha chemische und physikalische Untersuchungsergebnisse 

, : 

Stammwiirze, Fehlerquellen bei der Ermittlung durch die Bieranalyse 72, 458. 

Standardbarometer 76, 152. 4 

Standflasche fiir destilliertes Wasser 65, 459. 

Stannichlorid siche Zinn (4)chlorid. 

Stannisulfid. Wirkung der Adsorption von Stannisulfid auf die Bestimmung 
der Phosphorséure 76, 58. 

Stannochlorid siche Zinn (2)chlorid. 

Stannometrie, potentiometrische 73, 385. 

Stannosalze, Oxydation zu Stannisalzen 69, 257. 

Stativ zur Elektrolyse mit einer rotierenden Elektrode 73, 444. 

Stativhalter 67, 38. 

Staub, Messung in Luft- und Industriegasen 74, 311. 

Staubbeizmittel, Untersuchung 69, 142. 
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Staubfreie Flissigkeiten, Darstellung durch Destillation 76, 368. 

Steighdhe, Ermittlung von Fliissigkeiten, welche X-Strahlen stark absorbieren, 
in undurchsichtigen Réhren 75, 402. 

Steinkohle, Bestimmung, des Stickstoffs 70, 427; des Wassers 74, 162. — 
Mikroelementaranalyse 61, 319.. 

Steinkohlenkoks, Bestimmung ‘der Reduktionsfihigkeit 72, 479. 

Steinsalz, Nachweis von Gips 74, 192. — Untersuchung auf Salze, Berechnung 
der Ergebnisse 71, 320. 

Stellite, Analyse 76, 468. 

Sterkuliagummi, Nachweis im Traganth 80, 90. 

Stickoxyd, Bestimmung 78, 71, 73; gasometrische, unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Absorption durch Ferrochlorid 74, 309; neben anderen Gasen 
78, 73. — Absorption durch Lésungen von Ferrosulfat und Natriumsulfit 
64, 81. — Herstellung 78, 73. 

Stickoxydschwefelsaduren, Bestimmung 65, 421. 

Stickoxydul, Bestimmung 78, 71; gasanalytische 80, 139. — Thermische Auf- 
spaltung 80, 139. _ 

Stickstoff, Nachweis, in organischen Verbindungen 62, 155; locker gebundener 
reaktiver Stickstoff, Nachweis durch Natriumarsenit 66, 224. — Ermittlung 
in Kohlenséure 78, 347. — Priifung auf Freiheit von Sauerstoff durch 
Leuchtbakterien 72, 327. — Bestimmung 61, 59; 77, 313; 79, 54, 63; als 
Ammoniumchlorid 62, 207; nach Kjeldahl 61, 477; 67, 427; 68, 1; nach 
Kjeldahl unter Verwendung, von Wasserstoffsuperoxyd 72, 461; von 
Kupferpulver 68, 1; kleiner Mengen nach Kjeldahl 69, 72; auf radio- 
metrischem Wege 77, 144; mikroanalytische 66, 470; 69, 405; 74, 417; volu- 
metrische von Aminostickstoff 76, 236; des Nitratstickstoffes 68, 74; des 
Ammoniakstickstoffes 68, 74; des Wasserstoffs 78, 406; von Sauerstoff und 
Edelgas 78, 350; des Stickstoffs von oximierten Olen nach Kjeldahl 80, 
235; kleiner Mengen darin enthaltenen Wasserstoffs als Chlorwasserstoff 
70, 179; von geringen Mengen Sauerstoff oder Kohlenoxyd 72, 324; kleiner 
Verunreinigungen 73, 153; in Verbindung mit der nassen Verbrennungs- 
methode fiir Kohlenstoff 76, 299; neben Quecksilber 62, 231; colorimetrische 
in Genussmitteln und anderen Stoffen 70, 119; in Wasserstoff 78, 401; im 
Elektrolyt-Wasserstoff des Handels 72, 325; in Sauerstoff 78, 348; in Gas- 
gemischen 79, 324; in Leucht- und Heizgas 74, 308; in Argon-Stickstoff- 
gemischen 80, 136; im Salpeter 68, 9, 216; im Norgesalpeter 62, 474; in 
elektrisch geschweisstem Metall 78, 74; in Metallen durch Schmelzen im 
Vakuum 80, 134; in organischen Verbindungen 65, 336; 67, 415; in organi- 
schen Substanzen 63, 468; in Nitroverbindungen 61, 478; in Diingemitteln 
68, 73; im Ammonsulfatsalpeter 66, 299; im Kalkstickstoff 80, 333; in Futter- 
mitteln 63, 67; in Gerste 63, 69; in der Gerste (Mikromethode) 72, 462; in 
Zuckerriiben und Melasse mit Hilfe der Formolmethode 72, 475; von titrier- 
barem im Weizen 61, 207; in Brennstoffen 66, 73; in Kohlen 64, 119; in 
Kohlen und Koks 66, 73; in Steinkohle, Koks und Eiweifsubstanzen 70, 
427; in Milch 63, 68; im Bier 72, 461; im Fleischextrakt 63, 473; in der aus 
Zein dargestellten Aminosdurelésung, in Milch, in Baumwollsaatkuchenmehl 
und in Pyridin 67, 440; in KG6rperfliissigkeiten 69, 314; in Blut und Harn 
63, 73; zur Feststellung von Luftsiureschiden 74, 271. — Allgemeine An- 
wendbarkeit der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl bei -organischen 

. Kérpern 68, 209. — Ersatz des Quecksilbers durch Kupfersulfat bei der 
Stickstoffbestimmung im Kalkstickstoff 80, 333. — Entfernung der Gase bei 
der Kjeldahl bestimmung 61, 470; Verhiitung des Stossens 64, 358. — 
Trennung von Protein- und Nichtproteinstickstoff 63, 471. — Uberftihrung 
in Stickoxyde in der Calorimeterbombe 79, 468. — Herstellung von sauer- 
stoffreiem Stickstoff 72, 326. — Reinheit des nach dem Linde verfahren 
dargestellten Stickstoffs 76, 286. — Atomgewicht 73, 296. — Aufteilung des 
Reststickstoffes von Blut und Serum in seine Komponenten 66, 195. — 
Ringformig gebundener Stickstoff, Abspaltung als Ammoniak 74, 170. — 
Apparat zur Stickstoffbestimmung, nach Kjeldahl! unter Verwendung 
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von Kupferpulver als Reduktionsmittel 68, 3; zum Aufschluss nach K }j el- 
dahl 77, 60; zur Bestimmung des Stickstoffs in Metallen durch Schmelzen 
im Vakuum 80, 134. ; 

Stickstoffdioxyd, Nachweis 65, 183. — Bestimmung 78, 71; von Spuren in der 
Luft 74, 311. — Analyse 78, 72. 

Stickstoffdiingemittel, Untersuchung 63, 62. : 

Stickstoffhaltige Stoffe, Verbrennung in der calorimetrischen Bombe und 
Wasserbestimmung 67, 222. i 

Stickstoffoxyde, Bestimmung, in Gasgemischen 71, 58; in den Verbrennungs- 
produkten von Kohlengasen und in der Luft 71, 57. 

Stickstoffsubstanz, alkohollésliche, verschiedener Mehlarten 79, 367. 

Stickstoffverbindungen, Bestimmung, im Wasser 70, 157; in gewerblichen Ab- 
wissern 71, 261; in der rohen Schwefelsiure 71, 1. — Analyse 79, 358. 

Stickstoffverluste bei der Kjeldahlbestimmung 68, 209. : 

Stickstoffwasserstoffsdure, maBanalytische Bestimmung durch Oxydation mit 
Cerisulfat 75, 132.— Darstellung 75, 182. — Bildung bei der Oxydation von 
Hydrazin 78, 34. 

Stinkasant, Coniferyl-Reaktion 69, 115. : 

Stoffe, nicht fliichtige geléste, Einfluss auf die Partialdrucke fliissiger Lés- 
ungsgemische im Siedepunkt 80, 361. 

Storax, Coniferyl-Reaktion 69, 114. — Untersuchung 75, 74. 

Storaxbalsam, Untersuchung 62, 316. 

Stovain, mikrochemischer Nachweis 64, 452. — Unterscheidung von Cocain 
61, 366. 

Strahlen, empfindliche (,,raies ultimes“) 78, 365, 367, 368, 371. 

Strahlungspyrometer 62, 144. 

Strichmarken, Anbringung an Literkolben 68, 414. 

Str6mungsmesser 77, 57; fiir Gase 76, 132. 

Stromlinienfilter 70, 358. 

Strontium, Reaktion 79, 355. — Nachweis 66, 50; 69, 173, 176; 79, 357; neben 
Barium 79, 149. — Nachweis und Bestimmung von Spuren 69, 299. — Be- 
stimmung 78, 198; 79, 349, 404; als Oxalat 70, 39; durch Leitfahigkeits- 
titrierung 62, 4, 97, 166; neben Calcium und Barium 76, 231.— Bestimmung 
und Trennung von Barium 66, 112. — Trennung, qualitative von Calcium 
und Barium 74, 254; quantitative von Calcium 70, 45; 79, 149: von Barium 
70, 52; 79, 148; von Barium als Bromid durch Isobutylalkohol 78, 199, 204; 
von Barium und Calcium 79, 404; mit Hilfe von o-Oxychinolin, von Eisen 
76, 191; von Mangan 76, 191. — Schmelzpunkt und Dichte 78, 358. — Stick- 
stoffbindung 78, 352, 353. — Siehe auch unter Erdalkalien. 

Strontiumorthophosphate, Darstellung und Eigenschaften 77, 91. 

Strontiumpyrophosphate, Darstellung und Eigenschaften 77, 91. 

Strontiumvanadat, Bestimmung 61, 252. 

soenentin, Fallung mit Silicowolframséure und Phosphormolybdansaure 

Strychnin, Nachweis 66, 397; mikrochemischer 64, 452, 453, 454; 65, 206. — 
Bestimmung als Silicowolframat 77, 393. — Leitfaihigkeitstitration 75, 131. 

— Leitfahigkeit 75, 131. — Krystallbildung mit Natriumperchlorat 70, 62. — 
Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fhissig- 
keiten 76, 364. 

Strychninpulver, blaues, Untersuchung 77, 385. 

Strychnos-Praparate, Alkaloidbestimmung 78, 240. 

Stuhl, Bestimmung des Natriums 69, 66. 

Stutenmilch, Natrium- und Chlorgehalt 78, 320. 

Sublimat, acidimetrische Bestimmung 67, 479. — Siehe auch unter Subli- 
matpastillen und unter Quecksilberchlorid. 

Sublimationsapparat 76, 224, 369; 77, 48. 

Sublimatpastillen, rhodanometrische Gehaltsbestimmung 77, 397. 

Sublimoform, Bestimmung des Formaldehyds 80, 134. 

Substanzen, aromatische, Bestimmung in Petroleumdestillaten 80, 77. 

Succinat, Bestimmung 61, 341, 375; durch Leitfahigkeitstitration 61, 237, 444. 
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Succus Liquiritiae, Untersuchung und Wertbestimmung 67, 477. 

Sucrose, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliis- 
sigkeiten 76, 364. 

Sudanrot, fettléslicher Farbstoff, Verwendung bei der Fettbestimmung in der 
Milch 80, 313. 

Siidafrikanische Weine, Analyse 73, 114. 

Siisskraft des Saccharins, BeStimmung 77, 389. 

Siisstoffe, Untersuchung und Begriffsbestimmung 72, 286. — Ma8einheiten fiir. 
das Siissvermégen 72, 288. 

Siissungseinheit, Mafeinheit fiir das Siissvermégen von Siisstoffen 72, 288. 

Siissungsgrad, Mafeinheit fiir das Siissvermégen von Siisstoffen 72, 288. 

Siissweine, natiirliche, Unterscheidung von Mistellen 68, 476. — Zuckerbe- 
stimmung 66, 254. — Auslindische Siissweine, Herstellung, Zusammensetz- 
ung und Beurteilung 73, 115. 

Sulfanilsdure, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdure 75, 95, 103.-— Bestimm- 
ung 78, 227; von Schwefel 63, 18. 

Sulfate, Bestimmung 61, 372; 63, 373, 392; 64, 230, 231; 72, 174; als Barium- 
sulfat 76, 58; mafanalytische 63, 464; durch Leitfihigkeitstitration 61, 235, 
433; durch thermometrische Titration 76, 421; neben anderen Schwefelsalzen 
63, 376; im Wasser 61, 204; 77, 374; im Wein 61, 360; in vulkanisiertem 
Kautschuk 63, 267; in Schiessbaumwolle 69, 314; mikroanalytische im Mag- 
nesium- und Kupfersulfat 69, 331. — Lésliche Sulfate, Bestimmung, mit 
Bariumchlorid und Kaliumstearat 69, 357; elektrometrische 65, 359. — 
Schatzung in konzentrierten Elektrolyten 79, 415. -— Gliihen in halbdurch- 
sichtigen Quarztiegeln 79, 400. — Siehe auch unter Sulfat-lon und 
unter Schwefelsdure. 

Sulfathaltiges Wasser, Verhalten zu Permutit 70, 112. 

Sulfat-Ion, mikrochemischer Nachweis 71, 247. — Unterscheidung von freien 
und maskierten Sulfat-lonen in Komplexsalzen 67, 306. — Bestimmung, 
mafanalytische 75, 392; 77, 203; 79, 5; nach der Palmitatmethode 71, 386; 
radiometrische 77, 143; in Anwesenheit anderer Schwefelverbindungen 71, 
37; im Trink- und Gebrauchswasser 70, 109, 157; in Chromi- und Aluminium- 
sulfatlésungen 72, 329; in Polythionatlésungen 75, 420. — Siehe auch unter 
Sulfate und unter Schwefelsadure. 

Sulfatzellstoffe 62, 235. 

Sulfhydrat, Sulfid, Thiosulfat, Sulfit, Carbonat, Bicarbonat und Atzalkali, Be- 
stimmung nebeneinander in Sulfhydrat- und ahnlichen Laugen 68, 287. 

Sulfhydratlaugen, Analyse 68, 286. 

Sulfid, Sulfhydrat, Thiosulfat, Sulfit, Carbonat, Bicarbonat und Atzalkali, Be- 
stimmung nebeneinander 68, 287. — Sulfid, Thiosulfat und Schwefel, Be- 
stimmung neben Carbonat in wasserunléslichen Carbonaten, insbesondere 
technischem Bariumcarbonat 71, 434. 

Sulfide, Nachweis 62, 218; 74, 369; durch die Jod-Azidreaktion 76, 347; neben 
Cyanid, Sulfit, Thiosulfat und Carbonat 62, 221. — Colorimetrische Ver- 
gleichung 68, 431. — Bestimmung, neben Sulfit und Thiosulfat 74, 132; 77, 
401; im vulkanisierten Kautschuk 63, 267. — Auflésung in Saéure-H,0,-Ge- 
mischen 72, 293. — Umsetzung mit Trithionat 75, 417. — Einfluss auf die 
Bestimmung des Ferroeisens in Gesteinen 73, 76. 

Sulfidfallung, Beeinflussung durch den Zusatz von Neutralsalzen 69, 295. 

Sulfidhiillen, vermeintliche Schutzwirkung gegeniiber Saureléslichkeit 71, 490. 

Sulfidische Mineralien, Bestimmung kleiner Selenmengen 73, 429. 

Sulfidschwefel, Bestimmung 63, 380; neben Hydrosulfidschwefel 67, 246; in 
Alkali- und Erdalkalipolysulfidlésung neben Polysulfid- und Thiosulfat- 
schwefel 65, 352; im Schwefelnatrium zusammen mit Hydrosulfidschwefel 
67, 245; in Alkalicyaniden 62, 152. ‘ 

Sulfit, Sulfhydrat, Sulfid, Thiosulfat, Carbonat, Bicarbonat und Atzalkali, Be- 
stimmung nebeneinander 68, 287.— Jodometrische Analyse eines Gemenges 
von Hydrosulfit, Sulfit und Thiosulfat 80, 1. — Umsetzung mit Polysulfid 
78, 37. — Sulfatfreie Sulfite fiir Sulfitnormallésungen, Herstellung 78, 451. 

Sulfitablaugen, Bestimmung des Gipsgehaltes 80, 314. 
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Sulfitcelluloseablaugen und -abwasser, Bestimmung des Gesamtgehaltes an 
schwefliger Siure 78, 462. 

Sulfitcellulosepapier, Unterscheidung von Natroncellulosepapier 66, 478. 

Sulfite, Nachweis 62, 218; 65, 182; 79, 16; mit Silbernitrat 66, 105; von ge- 
ringen Mengen 72, 446; neben Cyanid, Sulfid, Carbonat und Thiosulfat 62, 
221; in Nahrungsmitteln, Konfitiiren 80, 314. — Bestimmung 72, 161; titri- 
metrische 70, 409; bromometrische 66, 183; durch Leitfahigkeitstitration 61, 
235; jodometrische neben Sulfid und Thiosulfat 77, 401; neben Thiosulfat 
64, 60; neben Sulfid und Thiosulfat 74, 132; in Gasgemischen 68, 49. — Be- 
stimmung und Trennung von Thiosulfat 63, 384. — Einwirkung, auf Poly- 
thionat 79, 21; auf Aldehyde und Ketone und ihre Anwendung zur quanti- 
tativen Bestimmung dieser Verbindungen 71, 205. —- Oxydation 79, 362; bei 
Gegenwart von Thiosulfat oder Cyanid 79, 19. 

Sulfit-Ion, Nachweis 69, 382. 

Sulfitlésungen, direkte Titration mit Jodlésung bei Gegenwart von Thiosulfat 
und Cyanid 79, 19. 

Sulfitnormallésungen 78, 451. 

Sulfitzellstoffe 62, 235.— Bestimmung, der Pentosane 66, 149; des absorbierten 
Chlors 78, 473; in Papier 66, 477. — Zusammensetzung 66, 132. 

Sulfochloride aromatischer K6érper, Analyse 61, 83. 

Sulfocyanin, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, i10. 

Sulfocyanin SR als Indikator 78, 65. 

Sulfocyaninschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdiure 75, 110. 

Sulfonal, Schwefelbestimmung 63, 18. 

Sulfone, Zerstérung 76, 408. 

Sulfonschwarz, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saure 75, 110. 

Sulfopersduren, Bestimmung 63, 259. 

Sulfosdureblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Sdiure 75, 110. 

Sulfosalicylsdure zur Trennung von Eisen und Aluminium von Mangan, Mag- 
nesium und Phosphorsaure 78, 141. 

Sulfoxylsdure, Bestimmung 61, 209. 

Sulfurierung, der Kohlenwasserstoffe 80, 73; der Paraffine zur Bestimmung im 
Toluol 80, 73; von Paraffinkohlenwasserstoffen, zur Bestimmung in Benzolen 
und Motorbetriebsstoffen 80, 73. 

Sulfurylchlorid, Apparat zur Analyse 67, 158. 

Sumatrabenzoe, Coniferyl-Reaktion 69, 114; Farbreaktion 74, 426. 

Suppenwiirze, Bestimmung des Aminosdurenstickstoffs 63, 475. — Untersuch- 
ung 63, 472. 

Supremax-Glas 69, 54. 


AM 
Tabak, Bestimmung des Nicotins 73, 476; 79, 320. — Vorkommen von Arsen 
73, 374. — Verfahren zur Herstellung nicotinfreier, bezw. nicotinarmer, 


bezw. nicotinunschadlicher Tabake 73, 479. 

Tabakextrakte, Nicotinbestimmung 67, 369. 

Tabakfabrikate, Bestimmung des Nicotins 73, 476. —- Pikratzahl 73, 477. — 
Verbrennung 73, 478. 

Tabakrauch, Bestimmung des Nicotins 73, 478. 

Tabaktannin, Nachweis 78, 234. 

Tageslicht, kiinstliches, Anwendung fiir Laboratoriumszwecke 66, 173. 

Tageslichtbrille 68, 366. 

Talg, Nachweis und Bestimmung im Wachs 68, 200. 

Tannin, Reaktion mit Molybdin 74, 129. — Bestimmung, colorimetrische 78 
301; im Apfelwein 61, 357. — Gehalt im Kakao 77, 233. 

Tanninheliotrop, Farbstoffreaktion mit salpetriger Siure 75, 106.— Verhalten 
zu salpetriger Sdiure 75, 102. 

Tanninlosungen, Messung der Farbtiefe 78. 301. 
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Tantal, Bestimmung 80, 274; bei Anwesenheit von Chrom 80, 284; im Schnell- 
drehstahl 80, 271, 285.— Trennung, von Niob 73, 430; von Wolfram 75, 200; 
80, 272. — Analyse 75, 199. 

Tantalkathode, Verwendung anstatt der Platinkathode 70, 246. 

Tapeten, Bestimmung von Arsen 67, 124. 

Tapetenpapier, Untersuchung auf Arsen 71, 159. 

Tarragona-Weine, Analyse 73, 114. 

Tartarus stibiatus, Titration mit Chlorkalklésung 74, 49. 

Tartrat, Bestimmung 61, 341, 376; durch Leitfihigkeitstitration 61, 237, 444; 
von Blei 71, 476. 

Tartrazin, Identifizierung und Trennung 77, 305. — Abscheidung 77, 305. 

Tauchelektroden mit bromiertem Feinsilber 75, 120. 

Taupunktpriifer 62, 393. 

Taurin, Bestimmung des Stickstofis 76, 237. 

Tee, Bestimmung des Kaffeins (Teins) 76, 380; des Gerbstoffs 78, 302. 

Teer, Untersuchung 64, 125. — Bestimmung, des freien Kohlenstoffs 70, 430; 
des Wassers 73, 464; 80, 33, 47; geringer Mengen Wasser 73, 70; der Teer- 
eeue von Kohlen 64, 121. — Apparat zur Bestimmung des Wassers 
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Teerfarbstoffe, Nachweis, in Trinkbranntwein 72, 216. — Verbotene Teerfarb- 

ely ate Nachweis in Lebensmitteln 80, 398. — Bestimmung in Lebensmitteln 
7, 78. 

TeerGle, Bestimmung, der sauren Bestandteile 77, 191; der Phenole und Pyri- 
dine 78, 237. 

Teichmannsche Haminkrystalle 79, 102, 103. 

Teig, Nachweis von Benzoylsuperoxyd 71, 354. — Bestimmung, des Sdure- 
grades 65, 85; der sauren Bestandteile im Sauerteig 65, 86. 

Teigwaren, Nachweis, von Benzoylsuperoxyd 71, 354; von kiinstlicher Farbung 
65, 90. — Gelbfirbung ohne Farbstoff 78, 377. 

Tein siehe Thein. 

Tellur, Nachweis 75, 410; in Golderzen 61, 184.—- Nachweis und Trennung von 
Arsen 67, 295. — Bestimmung 66, 246; 70, 145; 71, 467; 77, 364; elektro- 
metrische in Gegenwart von Ferrieisen, Selen und Kupfer 70, 145. — 
Elektrolytische Fallung 75, 250. — Fallung aus sulfalkalischen Lésungen 
und Trennung von den Schwermetallen und vom Selen 68, 14.— Trennung, 
von Blei 68, 16; von Quecksilber 68, 18; von Kupfer 68, 19; von Wismut 
68, 18; von Gold 68, 20; von Selen 66, 246; 67, 116; 68, 21; 75, 410, 412. 

Tellurdioxyd, Anwendung, zur Verbrennungsanalyse 61, 57; zur Kohlenstoff- 
bestimmung 61, 58; zur Stickstoffbestimmung 61, 59. — Herstellung 61, 57. 

Tellurige Saéure, Einwirkung auf Kaliumpermanganat 77, 365. 

Tellurperchlorat, Bestimmung der Perchlorsiure mit Nitron 68, 36. 

Tempax-Glas 69, 54. 

Temperaturen, Bestimmung hoher Temperaturen 74, 116, 120. —- Messung 
tiefer Temperaturen 74, 118. 

Temperaturerhéhung bei der Einwirkung von Brom auf Fette 76, 308. 

Temperaturfehler bei Messgeriten 78, 447, ; 

Temperaturkoeffizient, der mikrochemischen Waage 69, 322; der elektrischen 
Leitfihigkeit von Elektrolyten bei Temperaturen bis zu 1600° 75, 124. 

Temperaturmessgerate 74, 120. 

Temperaturmessung 79, 472. 

Terniire Gemische aus Aceton, Alkohol und Wasser, Analyse 80, 64. 

Terpentin, amerikanisches, Bestimmung der Jodzahl 76, 311. 

Terpentin6l, Nachweis von Kienél 75, 74. — Erkennung von Verfalschungen 

79, 220. — Bestimmung, der Reinheit 80, 238; von Verfailschungen mit 
Benzol 75, 74. — Jodierungsmethode 79, 223, 224. — Untersuchung 73, 315; 
79, 220. — Behandlung, mit Mercuriacetat 79, 221; mit Schwefelsdiure 79, 
222, 223, 225. — Oxydation mit Mercuroacetat 79, 223. — Normen 175, 75. 

Terpentinéldimpfe, quantitative Bestimmung in der Luft 76, 103. 

Terpin, Bestimmung 64, 360. - : 
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Terpineol, Nachweis in Gemengen mit anderen Alkoholen 75, 75. — Bestimm- 
ung in atherischen Olen 75, 76. 

Terracotta (Farbstoff), Verhalten zu salpetriger Saure 75, 101. 

Tertidre Gemische, Analyse 80, 62. 

Tetraaithylrhodamin sieche Rhodamin B. ; as 
Tetrabromphenolsulfonphthalein (Bromphenolblau) iiber die Dissoziationskon- 
stante 65, 232. ; 
Tetrachlorkohlenstoff, Erstarrungspunkt 74, 117. — Befreiung von bromier- 

baren Verunreinigungen 76, 93. 

Tetrajodpyrrol, elektrolytische Jodbestimmung 76, 413. : 

Tetralin, als empfindliches Reagens auf Mangan 63, 259; als Verfalschungs- 
mittel in Terpentino! 79, 224. 

Tetramethyldiamidodiphenylmethan, als Reagens, zum Nachweis, von Mangan 
78, 88; von Blei 80, 452; zum Nachweis und zur Bestimmung von Blei 
73, 383. 

il 2. 5, 8-Tetraoxyanthrachinon, Aufbau, Farbung in alkalischer Lésung fiir 
sich und in Gegenwart von Magnesium 76, 355. 

Tetrapropylammonium-lon, Bestimmung 72, 119. 

Tetrathionat, Reaktion, mit Cyan 77, 403; mit Natronlauge 77, 403; mit Na- 
triumbicarbonat 77, 403. — Bestimmung 67, 63; 75, 419; in Natriumthio- 
sulfatlésungen 68, 391. — Untersuchung 67, 67. — Einwirkung, von Cyanid 
67, 62; auf Sulfit 79, 18. — Bildung durch Oxydation von Thiosulfat 80, 1. 

Tetrathionsdure siehe Tetrathionat. 

Textilfasern, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes 71, 157.— Exakte Trock- 
nung 71, 159. 

Thallium, Reaktion 71, 465; 79, 355. — Bestimmung 63, 309; 67, 256; 68, 41; 
71, 66; 79, 125, 184, 146, 349, 353; geringer Mengen 73, 401; elektrolytische 
64, 236; mit Woodscher Legierung als Kathode 79, 124, 133; elektro- 
metrische 65, 466; in Mausegiftpraparaten 68, 36; in Zeliopraiparaten 69, 29; 
79, 321; in Gegenwart organischer Substanz und Trennung von’ Arsen und 
Blei 68, 42. — Potentiometrische Titration 71, 66. — Fallung als Jodid 79, 
323. — Trennung von Ferrieisen, Zirkon und Titan 67, 295. 

Thalliumchlorid, Farbreaktion mit Rhodamin B 70, 402. 

Thalliumsalze, Verwendung bei isopyknometrischen Analysen 80, 65. 

Thallosalze, Titration mit Kaliumjodat 69, 363. 

Thebain, Loéslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 

Stan durch Mikrosublimation 62, 295. — Bestimmung im Tee 

Theobromin, Nachweis durch Mikrosublimation 62. 293; mikrochemischer 
Nachweis 65, 206. — Unterscheidung vom Kaffein 71, 250. — Bestimmung, 
in Diuretin, Calcium-Diuretin, Jod-Calcium-Diuretin und Rhodan-Calcium- 
Diuretin 80, 239; in Kakao und Kakaoabfallprodukten 74, 73. — Trennung 
von Kaffein 65, 206. 

Theorie der elektrolytischen Ionen 75, 123. 

Thermalprobe 76, 310. 

Thermische Analyse 73, 300, 459. 

Thermische Dissoziation der Ammoniumhalogenide in der quantitativen Ana- 
lyse und die theoretische Deutung dieser Vorginge 71, 78. 

Thermochemische Urstoffe 67, 405. 

Thermoelektrischer Verstarker bei Leitfihigkeitsmessungen 75, 123. 

Thermoelemente 79, 473; fiir die Calorimetrie 67, 352. — Anwendung in der 
Messtechnik der chemischen Grossindustrie 74, 118, 119. — Eichung 74, 47. 

Thermometer 79, 472; teilweise und vollstindig eintauchende 74, 114. — Co- 
lorimetrische Kichung 74, 117. — Thermometer zur Kryoskopie wissriger 
Lésungen 74, 352. — Fadenkorrektur 74, 120. — Ableselupe 74, 198. —- Ver- 
wendbarkeit fiir ebullioskopische Bestimmungen 80, 363. 

Thermometerablesung bei calorimetrischen Bestimmungen 79, 469. 

Thermometrie 74, 114. — ; 

Thermometrische Titration, Methoden 76, 418. 


Thermooszillator — Thorium. 385 


Thermooszillator 74, 114. 

Thermoregulatoren 74, 41. 

Thermostaten 74, 41, 45; fiir tiefe Temperaturen 74, 46. 

Thermostatenflamme 74, 44. 

Thiazolgelb, Verhalten zu salpetriger Sdiure 75, 101. 

Thiazolgelb (A), Aufbau, Farbung in alkalischer Lésung fiir sich und in Gegen- 
wart von Magnesium 76, 355. 

Thiodpfelsaure, Titration 79, 171. — Dissoziationskonstanten 79, 174. 

Thiobakterien 68, 275, 396. 

Thiocyanate siche Rhodanide. 

Thiocyansdure siehe Rhodanwasserstoffsiure. 

Thiodiphenylamin, Farbreakion mit salpetriger Siure 75, 104. — Verhalten zu 
salpetriger Siure 75, 104. 

Thiodiphenylearbazid, Farbereaktion fiir die verschiedenen Metalle 70, 318. 

Thioglykolsdure, als Farbenreagens fiir Eisen 73, 362. — Titration 79, 173. — 
Dissoziationskonstanten 79, 172. 

Thioharnstoff, Nachweis 74, 259. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in 
einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364. 

ea ep tae Titration 79, 171, 173, 174. — Dissoziationskonstanten 

des 

Thiomandelsaure, Titration 79, 171. 

a-Thiomilchsadure, Dissoziationskonstanten 79, 172. 

$-Thiomilchsaure, Dissoziationskonstanten 79, 172. 

Thiophen, Bestimmung 63, 470; im technischen Benzol 66, 78. 

Thioschwefelsdure, mikrochemische Reaktionen 67, 306. — Siehe auch unter 
Thiosulfat. 

Thiosemicarbazid, jodometrische Bestimmung 79, 358. 

Thiosinamin, jodometrische Bestimmung 78, 465. 

Thiosulfat. Bestimmung von Thiosulfat, Schwefel und Sulfid neben Carbonat 
in wasserunléslichen Carbonaten, insbesondere technischem Bariumcarbonat 
71, 434. — Bestindigkeit der Lésungen 71, 52. — Zersetzung 71, 42. 

Thiosulfate, Nachweis 62, 218; 74, 369; durch die Jod-Azidreaktion 76, 347; 
neben Cyanid, Sulfid, Sulfit und Carbonat 62, 221.— Anwendung zum Nach- 
weis von Nitrit 78, 70.— Bestimmung 61, 372; als Schwefelwasserstoff 80, 2; 
durch Leitfihigkeitstitration 61, 235; titrimetrische 64, 59; bromometrische 
66, 183; jodometrische neben Sulfid und Sulfit 77, 401; neben Sulfit 64, 60; 
neben Sulfid und Sulfit 74, 132; neben Sulfit 67, 63; in Polythionatlésungen 
75, 418; in Schwefelleber 78, 39. — Bestimmung und Trennung von Sulfit 
63, 384. — Jodometrische Analyse eines Gemenges von Hydrosulfit, Sulfit 
und Thiosulfat 80, 1. — Bildung aus Polysulfid und Sulfit 78, 37. — Kin- 
fiihrung in die Jodometrie 73, 321. — Siehe auch unter Thiosulfat- 
lésungen, Natriumthiosulfat und unter Natriumthio- 
sulfatlésungen. 

Thiosulfatbakterien, N&hrlésung 73, 330. 

Thiosulfatlésungen, Titerstellung 78, 448. — Kinfluss, des Lichts auf den 
Titer 73, 327; von Mikroorganismen 73, 329; des Kupfers auf die Zersetz- 
ungsgeschwindigkeit 73, 344. — Titersteigerung 73, 343. — Uberwert beim 
Einstellen mit Kaliumbichromat 69, 145. — Veradnderlichkeit 73, 321. — 
Uber das Altern 63, 410; 64, 107.— Vorginge in alternden Lisungen 79, 11. 
— Herstellung haltbarer Losungen 72, 71; 73, 346; 79, 12, 362. — Zersetzung 
69, 71, 386. — Gehalt an Tetrathionat und Pentathionat 79, 12. — Ersatz 
durch Antipyrinlésung bei der Bestimmung der Hiib1lschen Jodzahl 72, 72. 
— Siehe auch unter Natriumthiosulfatlésungen. 

Thiosulfatschwefel, Bestimmung neben Sulfid- und Polysulfidschwefel in Al- 
kali- und Erdalkalipolysulfidlésung 65, 352. 

Thiosulfattiter, Veranderlichkeit 73, 321. 

Thomasmehl, Unterscheidung von Rhenaniaphosphat 66, 298. 

Thorium, Reaktion 79, 355. — Bestimmung 61, 64; durch Fallung als Sub- 
phosphat 75, 28; im Monazitsand 63, 54. — Fallung durch Phenylarsinsdure 
73, 431. — Trennung, von Beryllium durch Tannin 76, 135; von Titan 65, 
Ztschrft. f. anal. Chem., Register zu Band LXI—LXXxX. 25 
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202; von Titan und Zirkonium 65, 203; von Uran und den seltenen Erden 
in Pechblenden 64, 400. © 

Thorium-B als Indikator bei radiometrischen Bestimmungen 77, 140. 

Thoriumnitrat, Elektrolyse von Lésungen 67, 366. 

Thoriumvanadat, Bestimmung 61, 253. 

Thybromolprobe zur Erkennung von Krankheit der Milchtiere 78, 317. 
Thymianél, Bestimmung des Thymols und Carvacrols 63, 150.— Herkunft und 
Zusammensetzung 63, 150. : i 
Thymol, Nachweis 78, 233, 236.— Bestimmung 78, 227; im Thymianél 63, 150. 
Thymolblau als Indikator 63, 294. — Dissoziationskonstante 78, 60. — Py Be- 

reich 78, 453. ; 

Thymolphthalein, Indikator bei der Bestimmung von Aminoséuren und Pep- 
tiden 80, 94. 

Thymolviolett, Py Bereich 78, 453. 

Tiefdruckmanometer 76, 151. 

Tiefe Temperaturen, Messung 74, 118. — Erzeugung 74, 348. 

Tieftemperatur-Thermostaten 74, 46. 

Tiegel, analytische 77, 62; fiir Gesteinsanalysen 62, 393; zur Schnellschwefel- 
bestimmung 62, 393. 

Tiegeldreiecke 77, 61. 

Tiegelofen, elektrischer 79, 393. 

Tierblut, Unterscheidung von Menschenblut 79, 101. 

Tierische Fliissigkeiten, quantitative Bestimmung, von Aceton, Acetessigsdure 
und f-Oxybuttersiure 73, 115; von Milchsaure 73, 248; der Kationen 73, 378; 
74, 151, 471; des Fettes 75, 144. 

Tierische Gewebe, Bestimmung kleiner Kupfermengen 67, 78. 

Tierische Materialien, Jodbestimmung 65, 329. 

Tierische Organe, Nachweis und Bestimmung kleiner Bleimengen 76, 398. — 
Bestimmung, von Aceton, Acetessigsiure und f-Oxybuttersaiure 73, 115; des 
Fettes 75, 144. 

Tierische Stoffe, Aufschliessung 61, 344. 

Tiglinaldehyd, Nachweis mit Benzidin 71, 209. 

Tiglinsaéure, Bildung beim Nachweis der Sabadilla-Alkaloide 80, 157. 

Tinctura Lobeliae, Bestimmung des Gesamtalkaloidgehaltes 80, 315. 

Tinkturen, Priifung auf Methylalkohol und auf Aceton 69, 479. — Nachweis, 
von Isopropylalkohol 77, 73; von Methylalkohol 77, 236. — Untersuchung 
78, 93. — Aufbewahrung 78, 94. 

Tinte, Bestimmung des Eisens 78, 79. 

Tintometer, 76, 454. 

Titan, Reaktion 79, 355. — Nachweis mit Hilfe der Tiipfelanalyse 69, 245. — 
Bestimmung 61, 62; maBanalytische 65, 193; 71, 75; 78, 446; colorimetrische 
65, 201; neben Eisen 65, 196; potentiometrische in Gegenwart anderer Me- 
talle, insbesondere von Eisen 76, 277, 280; neben Kupfer 76, 279; im Bauxit 
65, 375; im Rutil und in Eisenerzen 65, 367; in titanhaltigen Eisenerzen 65, 
369; in Zirkoniumerzen 66, 65; in Gesteinen 65, 374; in Puzzolanerden 65, 
374; im Nilschlamm 65, 375; in Pflanzenaschen und bituminéser, sowie 
Anthrazitkohle 65, 375; in Titanfarben 65, 375; in Ferrolegierungen 65, 370; 
73, 40; in Ferrotitan 65, 369, 371, 373; im Ferrosilicium 65, 374; 78, 306; im 
Roheisen 65, 373. — Differentialtitration, von Titan und Eisen 71, 75; von 
Titan und Uran_ 71, 77. — Vorkommen und Bestimmung 73, 305. — Be- 
stimmung und Trennung, vom Zirkon 68, 233, 468; mit Hilfe von o-Oxy- 
chinolin 76, 199.— Trennung, von Aluminium 64, 445; 65, 203; 80, 192; von 
Aluminium und Eisen 65, 370; von Aluminium und Titan 62, 234; von Ton- 
erde, Kieselsiure, Vanadium, Uran, Wolfram, Thorium und Cerium 61, 62; 
vom Beryllium durch Tannin 76, 135; von Eisen 64, 446; 73, 40; von Eisen 
und Aluminium 64, 444; von Hisen, Aluminium, Beryllium und Zirkon durch 
die Natriumcarbonatmethode 68, 58; von Ferrieisen, Thallium und Zirkon 
67, 295; von Iridium 80, 70, von Mangan 78, 137; von Silicium, Zinn und 
Zirkon 66, 243; von Thorium 65, 202; von Uran 64, 449; von Uran und Alu- 
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minium 64, 450; von Uran, Eisen und Aluminium 64, 451; von Zirkon 65, 
202. — Atomgewicht 63, 443; 73, 296, 299; 77, 221. — Anwendung des drei- 
wertigen Titans in der qualitativen und quantitativen Analyse 65, 200, — 
Reduktionspotential des dreiwertigen Titans 78, 264. 

Titanfarben, Analyse 65, 375. 

Titangelb A, Aufbau, Farbung in alkalischer Lésung fiir sich und.in Uegen- 
wart von Magnesium 76, 355. ; 

Titanlésungen, Reduktion durch Zinkamalgam 66, 282; 70, 459. 

Titan(3)sulfat, Reagens fiir die Trennung von Iridium-Rhodium 80, 70. — An- 
wendung zur Bestimmung von Chromsiure, Ferrieisen und Ferricyanid 70, 
466. — Herstellung 80, 70. 

Titan(3)sulfatlosungen, Einstellung 72, 62. — Bestindigkeit 78, 466. — Her- 
stellung und Titerbestindigkeit 73, 307. 

Titan(3)chloridlésung, Titerstellung 78, 266. — Potentiometrische Einstellung 
70, 143. — Abhangigkeit der reduzierenden Kraft von der H-Ionenkonzen- 
tration 68, 405. — Standardisierung (Herstellung, Haltbarkeit und Einstell- 
ung) fiir potentiometrische Titrationen 68, 245. — Verinderlichkeit des 
Titers 68, 376, 379. — Anwendung, zu elektrometrischen Titrationen bei 
Erzanalysen 68, 60, 378; zur Bestimmung der Farbstirke von Farbstofflés- 
ungen 79, 414. — Reinheit der Titantrichloridlésung 68, 379. 

Titersubstanzen, Reinigung 68, 379. 

Titration, in 4thylalkoholischer Lésung 78, 446; thermometrische 66, 43; elek- 
trometrische 68, 60, 244; potentiometrische 76, 52, 152; nach der Adsorp- 
tionsmethode 78, 445, 452; gravimetrische fiir mikroanalytische Bestimm- 
ungen 80, 200. — Genauigkeit 77, 175. 

Titrationsflasche 78, 446. 

Titrationskopf zur Titration in indifferenter Gasatmosphire 75, 48. 

Titrationskurven des Weines, Bedeutung und Auswertung 71, 1. 

Titrationsmethoden, elektrometrische 65, 140, 359. 

Titrierapparat mit automatischer Nullpunkteinstellung 62, 142. 

Titrieren, Einfluss der Kohlensdiure 79, 288. 

Titrierfehler, Abhingigkeit von der angewendeten Stoffmenge, von der Kon- 
zentration der MaBlésung und vom Endvolumen 80, 328. 

Titrierfliissigkeiten, Kontrolle 65, 57. 

TitriergefaG 72, 209. 

Titriergerat 79, 391. 

Titriervorrichtung 65, 457. 

Toilettenseife, Bestimmung der Gesamtfettsdiuren 61, 131. 

Tolubalsam, Coniferyl-Reaktion 69, 114. — Nachweis, von Harz 75, 77; von 
Kolophonium 75, 77. — Bestimmung von Kolophonium 74, 431. — Unter- 
suchung 62, 316. 

p-Toluidin, Loéslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. 

Toluidinblau als Indikator 78, 65. 

Toluol, Bestimmung, in Handelstoluol 61, 347; von Paraffin 61, 195; 80, 73; 
der Reinheit 80, 74. — Erstarrungspunkt 74, 117. — Toluol fiir Thermo- 
regulatoren, Reinigung 74, 45. 

Toluole, chlorierte, Bestimmung, von Gemischen 61, 479; des Chlors 61, 479. 

o- und p-Toluolsulfamid, Trennung 62, 159. 

Toluolsulfochlorid, Nachweis 65, 251. 

o-Toluolsulfonamid, Nachweis im Saccharin 77, 389. : 

p-Toluolsulfonchloramidnatrium siehe Aktivin und Chloramin, ' 

Toluylenorange R (S) Aufbau, Farbung in alkalischer Lésung fiir sich und in 
Gegenwart vom Magnesium 76, 355. 

Tolylblau, Farbreaktion mit salpetriger Saéure 75, 110. 

Tolylschwarz, Farbreaktion mit salpetriger Sdure 75, 109, 110. 

Tomaten, Bestimmung der Phosphorsiure 70, 420. — Vorkommen und Be- 
stimmung von organischen Sduren, besonders der Citronensdiure und deren 
Verbindungszustand 70, 419. 


Ton, Kaliumbestimmung 67, 467. — Titangehalt 65, 375. Bee 
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Tonartige Stoffe, Alkalibestimmung 71, 45. é' ; : 

Tonerde, mikrochemischer Nachweis 64, 48. — Mitausfallen von Magnesia bei 
der Fallung durch Ammoniak 71, 134.— Siehe auch unter Aluminium- 
oxyd. Schwefelsaure Tonerde siche Aluminiumsulfat. 

Tonerdehaltige Produkte, Analyse 70, 429. 

Tonsil, ein Aluminiumsilicat, als Bleichpulver 67, 475. 

Torf, Wasserbestimmung 74, 163. 

Torsionswaage 71, 317. 

Toxikologie, Nachweis von Nitraten 74, 140. 

Toxikologische Analysen der Luft von Paris 80, 141. 

Toxikologische Untersuchungen 80, 96. 

Traganth, Priifung, nach dem DAB 6, 80, 89; auf Verfalschung 80, 90. — 
Nachweis von Sterkuliagummi 80, 90. — Benzidinprobe 80, 89. — Schwefel- 
siureprobe 80, 90.— Mikroskopische Priifung 80, 90.— Viscositatsbestimm- 
ung 80, 89. — Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 315. — Ver- 
wendung als Verdickungsmittel in Schlagrahm 79, 160. 

Transsudate, Bestimmung des Natriums 69, 64, 66. 

Trauben, Bestimmung der Pentosen und Methylpentosen 61, 358.— Gehalt an 
Vitamin C 76, 383. 

Traubenwein, Nachweis von Obstwein 66, 255; 68, 477; 77, 441. Unterscheid- 
ung von Apfelwein 66, 256. 

Traubenzucker siehe unter Glucose. 

Treber, Bestimmung, der unverzuckerten Starke 72, 457; des aufschliessbaren 
Extraktes 72, 457. 

Treberanalyse, Vereinheitlichung 72, 457. 

Trehalose, mikrochemischer Nachweis 78, 153. 

Tresterbranntwein, Untersuchung auf den Gehalt an Estern, Aldehyden und 
Methylalkohol 72, 217. 

Tribrenzcatechin-ferrisdure 66, 1. 

Tribromanilin, elektrolytische Brombestimmung 76, 413. 

Tribrombenzol, Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Flissigkeiten 76, 364. 

Tricalciumphosphat, Verhalten zu Citronenséurelésungen von verschiedenem 
Ammoniakgehalt 69, 107. 

Tricalciumsaccharat in Zuckerschiumen 74, 467. 

Trichloracetate, Titrierung 61, 340. 

Trichlorathylen als Extraktionsmittel bei der Fettbestimmung 79, 151. 

Trichter zum Lésen von Niederschligen (Lésetrichter) 77, 51. 

Trichterpipette fiir Blutproben 74, 205. 

Trifructosan, ein neues Kohlenhydrat des Roggenmehis 79, 154. 

Triglyceride, Polymerisation 76, 64. 

Trinitrometakresol, Bestimmung, neben Pikrinsdure 65, 291; neben Xylenoler 
oder anderen hochsiedenden Phenolen 65, 292, — Analyse einer Mischung 
mit Nitroprodukten des Xylenols, sowie xylenolreicher Kresole 65, 303. 

Trinitrophenol, Bestimmung neben Trinitrometakresol 78, 230. 

Trinkbranntwein, Nachweis, von Aldehyden 72, 218; von Methylalkohol 72, 
218; von Phthalsdiurediathylester 72, 222; von Teerfarbstoffen 72, 216. — 
Bestimmung, des Alkohols 72, 213, 216; 77, 309; des Methylalkohols 72, 218; 
der Ester 77, 309; geringer Mengen von Fuselél 77, 311. — Untersuchung 
77, 309.— Untersuchung und Beurteilung 72, 210.— Abnahme des Alkohols 
beim Aufbewahren in Flaschen 72, 215. 

Trinkwasser, Nachweis von Arsen 69, 77. — Bestimmung, des Sulfat-Ions 70, 
109; des Jods 65, 326; 71, 90; des Kupfers 78, 113; colorimetrische Bestimm- 
ung kleiner Blei- und Kupfermengen 64, 325; der Oxydierbarkeit 77, 235; 
der Harte durch Leitfaihigkeitstitration 62, 174. — Die Chlorung und ihre 
Kontrolle 73, 170. 

Trioxymethylen, zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. 

Trithionat, Bestimmung, mit Kupfersalz 68, 179: in Polysulfidlésungen 75, 419. 
— Umsetzung mit Sulfid 75, 417. — Trithionat als Ursache der Titer- 
erhéhung von Thiosulfatlésungen 79, 23. 
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Trockenapparate 77, 51; fiir organische Verbindungen 66, 375. 

Trockenbeizmittel, Untersuchung 69, 142. 

Trockenblock 70, "47, 

Trockenei, Untersuchung Tie odes 

Trockenmasse, Bestimmung, in Kunsthonig 69, 408; in echtem Honig 69, 409. 

Trockenmilch, Untersuchung ‘71, 153, 154. 

Trockenmittel 80, 28. 

Trockenriickstand, des Wassers, Bestimmung 77, 235; von Kunsthonig, refrak- 
tometrische Bestimmung 76, 75. 

Trockenschrank 69, 53; 74, 46. 

Trockensubstanz, Bestimmung, in Zuckerriibensirup 80, 87; in reinem Riiben- 
saft 80, 87; von Fliissigkeiten 66, 174; von Milch 67, 175. — Fettfreie 
Trockensubstanz, Bestimmung in Butter und Margarine 67, 229. 

Trockentiirmchen 67, 106. 

Trocknung kleiner Substanzmengen im Vakuum 73, 462. 

Trocknungsvermégen der Stoffe, “relatives, als MaB ihrer Hygroskopie 66, 179. 

Tropaalkaloide, Bestimmung 80, 157. 

Tropacocain, mikrochemischer Nachweis 64, 453. 

Tropaolin 00 als Adsorptionsindikator 71, 238. 

Tropfenfraktionierkolonne fiir Laboratoriumszwecke 77, 47. 

Tropfengewichtsmethode 75, 406. 

Tropfflasche fiir Reagenzien 78, 411. 

Triibung, Auslegung des Begriffs 69, 473. 

Triibungsindikatoren 78, 68. 

Triibungsintensitat, Messung 79, 

Triibungsmesser fiir Chemiker io. 568, — Photoelektrische Triibungsmesser 
76, 446. 

Triibungsmethode zur Bestimmung von Benzol in Alkohol 80, 74. 

Triibungstitrationen, Anwendung zu Ldéslichkeitsbestimmungen 77, 145. 

Tryptophan, Farbreaktionen auf Zuckerarten 78, 150. — Bestimmung 79, 365, 
366; colorimetrische 77, 462; des Stickstoffs 76, 237; in Blutserum und in 
der Milch 61, 205; in Lebensmitteln 77, 462; in "Nahrpriparaten 75, 431. — 
Gehalt in Gliadin 79, 365. 

Tuchechtblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Saéure 75, 109. 

Tiipfelanalyse 71, 53; 72, 155. — Prioritatsfragen 73, 288, 290. 

Tiipfelmethode aur qualitativen Analyse der Kationen 70, 472. 

Tiipfelplatte fiir Indikatoren 78, 447. 

Tiupfelreaktionen auf Filtrierpapier 79, 191. —- Verwendung in der quali- 
tativen Analyse 62, 369; als mikrochemische Arbeitsmethoden 63, 407. 

Tung6l siehe Holz 31. 

Turmsdure, Goldbestimmung 78, 469. 

Turnbulls-Blau-Reaktion 75, 165; 77, 39. 

Tyndall-Effekt, Anwendung zu analytischen Zwecken-80, 122. 

Tyndallometer 80, 123; 79, 53. 

Tyndall- Phinomen 80, 122. 

Tyramin, Bestimmung in Korperfliissigkeiten 63, 200. 

Tyrosin, Bestimmung, i in Eiweibkorpern 61, 143; in Korperfliissigkeiten 63, 200. 


U. 


Uberchlorsdure siche unter Perchlorsdure. 

Ubergangspunkte, mikroanalytische Bestimmung 69, 461. 

Uberjodzahl, Bestimmung 72, 67. 

Ubermangansdure siche Permangansadure. 

Ubersattigte Lésungen, Ausscheidung von Krystallen und Gasen 79, 56. 

Ubersattigungsspanne bei Reaktionen, Anwendung in der quantitativen Ana- 
lyse 62, 457. 

Uberschdnte Weine, Erkennung 73, 110. 
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Uberschwefelsaure-Wasserstoffsuperoxydgemisch, Bestimmung des aktiven 
Sauerstoffs 79, 411. 

Uberzugsmasse 74, 69. 

Uhrendle, Beurteilung 74, 78. : 

Uhrgliser, gespaltene 79, 390; geschlitzte, fiir die Schnellelektroanalyse, Ersatz 
77, 59; mit dusseren erhdhten Rippen 79, 390. 

Ultrafeinfilter 70, 355. ’ 

Ultrafilter, aus Kollodiummembran 71, 397; aus Nickelmembran 71, 397. 

Ultrafiltration 73, 161; unter Druck 71, 394. — Elektro-Ultrafiltration 71, 396. 
— Theoretische Betrachtungen 77, 149. 

Ultrafiltriergerate 67, 108; 71, 394. 

Ultralampe 76, 159; ohne Quarz-Quecksilberlampe 77, 60. — Anwendung zur 
Unterscheidung, von Apfelkraut und Riibenkraut 76, 159; von gesundem 
und krankem Weizen 80, 392. — Verhalten der Ole im ultravioletten Licht 
76, 160. 

Ultramikroskop 74, 194. — Erhitzungseinrichtung 76, 221. 

Ultraviolette Strahlen, Analytischer Wert fiir die Kriminalistik, Biologie und 
Medizin 76, 446. — Lichtfilter-Mikrokondensor 74, 194. 

Ultraviolettes Licht, Verwendung in der Analyse 62, 458; 74, 202. 

Ultraviolettfilter 76, 447. 

Ultraviolettmikroskopie, Immersionsfliissigkeit 76, 447. 

Ultrawaage 69, 399. 

Umbelliferon als fluorescierender Indikator 75, 81; 78, 65. 

Umhiillungspapiere, Beschaffenheit, Untersuchung und Beurteilung 70, 199. 

Umschlagspunkt des Indikators 80, 322. 

Umschlagsscharfe des Indikators 80, 323. 

Universalheber 79, 395. 

Universalindikator B.D.H. 69, 358. 

Unlésliches, Bestimmung 79, 286. 

Unterchlorige Saéure, Nachweis neben Chlorsiure, Perchlorséure usw. 62, 220. 
— Bestimmung, neben chloriger Sdiure 65, 406; in konzentrierten Salzlés- 
ungen 69, 415.— Titration 62, 329; elektrometrische 65, 399; neben chloriger 
Saure unter besonderer Beriicksichtigung der potentiometrischen Methoden 
73, 138. — Oxydationsmittel fiir die titrimetrische Bestimmung des Ferro- 
eisens 70, 409.— Verwendung zur titrimetrischen Sulfitbestimmung 70, 409. 

Unterjodige Saure, Herstellung einer Lésung 67, 47. — Primires Oxydations- 
pre guet durch Einwirkung von Jodwasserstoffsaure auf Kaliumjodat!ésung 
80, 186. 

Unterlagen, stossdimpfende, fiir Analysenwaagen 74, 206. 

Unterphosphorige Saure, Bestimmung 64, 23; 66, 178; 68, 216; mit Jodid-Jodat- 
gemisch 78, 109; mit Permanganat 69, 36; 70, 347, 359; neben phosphoriger 
Sdure 66, 178; neben Unterphosphorsiure, phosphoriger Sdure und Phos- 
phorsiure 64, 288. 

Untersuchungsmethoden der Versuchsanstalt fiir Brennstoffe, Feuerungs- 
ae een und Gasbeleuchtung an der Technischen Hochschule in Wien 

Unterteilung von Lésungen durch Abwiagen 74, 200. 

Untertrijodige Saure, Verhalten zu Cyanwasserstoff 67, 45. 

Unverseifbare Substanzen, Bestimmung 75, 149; in Olen und Fetten 80, 311. — 
Trennung von den Fettsiuren 75, 149. : 

Uran, Nachweis 66, 242; mit Hilfe der Tiipfelanalyse 69, 245; durch Photo- 
luminescenz 76, 154. — Bestimmung 66, 295; 68, 306; 71, 75, 77; maBana- 
lytische 78, 445, 446; elektrometrische 64, 343, 347; neben Vanadium 64, 343; 
neben Vanadium und Eisen 64, 347; in phosphorhaltigen Mineralien 66, 243; 
im Carnotit 66, 242; in Legierungsstihlen und Ferrouran 62, 77. — Diffe- 
rentialtitration von Uran und Titan 71, 77; aufeinanderfolgende elektro- 
metrische Titration des Urans, Eisens und Vanadins in einer Lésung 75, 56. 
Fallung als Subphosphat 75, 29. — Trennung, von Titan 64, 449; von Titan 
und Aluminium 64, 450; von Titan, Eisen und Aluminium 64, 451; von Thor 
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und den seltenen Erden in Pechblenden 64, 400; von Zirkonium 66, 121. — 
Reduktion von Uranylsalzen mit Wismutamalgam 71, 74. — Spektroskopie 
76, 272. — Atomgewicht 77, 218, 221. 

oe Bestimmung in "Uranoxyduloxyd und Urandioxydriickstainden 

Urandioxydriickstinde, Bestimmung des Urandioxyds 68, 308. 

iia a Anwendung, in der MaBanalyse 67, 269; als Reduktionsinitesl 

Uranoxyduloxyd, Bestimmung des Urandioxyds 68, 308. 

Uranvanadat, Bestimmung 61, 253. 

Uranylacetat, Anw endung, zur EnteiweiBung des Blutes 68, 318; zur Bestimm- 
ung der Phosphorsdure 71, 77. 

Uranyl-Magnesiumacetat, Anwendung zum Nachweis und zur Bestimmung des 
Natriums 70, 398. 

Uranylnitrat als Reagens auf Alkalien 79, 210. 

Uranylverbindungen, mafanalytische Bestimmung 63, 450. 

Urethan, Loéslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider 
Fliissigkeiten 76, 364. 

Urin siehe Harn. 

Uroporphyrin 79, 108. 

Urotropin, Nachweis, mit Benzidin 71, 209; kleinster Mengen 71, 198. — An- 
wendung als mikrochemisches Reagens, 67, 8. 

Urstoffe fiir Alkalimetrie und Acidimetrie ii, 273; 78, 449. — Anwendung, 
des gelben Quecksilberoxyds und des metallischen Quecksilbers als Ursub- 
stanzen in der Mafanalyse 71, 339. 

Urteer, Bestimmung mit einem Aluminiumschwelapparat 73, 463. 

Urteeréle, Bestimmung der sauren Bestandteile 77, 191. 

Urtitersubstanzen zur Einstellung, von Sduren 70, 321: von Kaliumpermanga- 
natlodsungen 70, 237. 


V. 


Vakuumdestillation leicht erstarrender Substanzen 68, 366. 

Vakuumextraktion von Gasen aus Lésungen 75, 46. 

Vakuummanometer 76, 151. 

Vakuumpumpe, automatisch wirkende, zum Aufsammeln von Gasproben 
76, 151. 

Vakuumriihrer 79, 392. 

Vakuumsublimationsapparat 77, 48. 

Vakuumtrockenapparat 73, 463. 

Vakuumtrocknung kleiner Substanzmengen 73, 462. 

Vakuumverdampfer fiir den Laboratoriumsgebrauch 68, 411. 

Valerianat, Bestimmung 61, 375. 

i-Valeriansaure, Teilungskonstante zwischen Ather und Wasser 69, 10i. 

n-Valeriansdure, Teilungskonstante zwischen Ather und Wasser 69, 100. 

Vanadin, Nachweis 61, 242; durch Wasserstoffsuperoxyd 76, 348; im_syste- 
matischen Gang der’ Analyse 74, 342; geringer Mengen in "Wasser 61, 240; 
neben viel Titan 61, 242. — Bestimmung 61, 64; 66, 16; maBanalytische 62, 
74; 77, 345; 78, 445; jodometrische 61, 244; elektrometrische 64, 343; poten- 
tiometrische 76, 56; elektrolytische 61, 249: unter Anwendung yon fliissigem 
Amalgam 75, 255: von Chrom und Vanadin neben Eisen 76, 55, 56; bei Ab- 
wesenheit von Chrom 80, 283; bei Anwesenheit, von Chrom "61, 241, 255; 80, 
281, 283, 284; von Chrom und Molybdin 80, 283: neben Chrom und Eisen 
76, 56; neben Eisen 64, 343; 66, 281; 70, 467; neben Uran 64, 345; neben 
Eisen und Uran 64, 345; neben Phosphor- und Arsensiiure 61, 242. im Ferro- 
-vanadin 61, 242; 62, 73: im Eisen 61, 241; im Stahl 77, 290; im Schnelldreh- 
stahl 80, 271, 285; in Edelstahlen und Ferrovanadin 73, 352. — Aufeinander- 
folgende elektrometrische Titration des Urans, Eisens und Vanadins in 
einer Lésung 75, 56. — Fallung aus der Sulfovanadatlosung 73," 306. — 
Trennung, von Arsen 75, 64; von Beryllium durch Tannin "16, 135; von 
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Chrom ‘62, 70; 73, 304; von Eisen 62, 71; von Chrom, Nickel, Eisen und 
Molybdin 73, 305; von Molybdin im Stahl 74, 276. — Untersuchung 62, 70. 
— Atomgewicht 77, 218. ; 

Vanadinhaltiges Material, Phosphorbestimmung 63, 47, 124. 

Vanadinit, Untersuchung 61, 253. 

Vanadinoxyde als Katalysatoren bei der Elementaranalyse 80, 241. 

Vanadinpentoxyd, Bestimmung 61, 247.— Reduktion mit Jodwasserstoffsaure 
61, 256. — In Phosphorsaure zur Fiillung der Vergleichselektrode bei der 
potentiometrischen Kisenbestimmung mit Permanganat 78, 248. — Als Kata- 
lysator bei Verbrennungen organischer Koérper 80, 241. 

Vanadinphosphorsdure, Verhalten zu Jodkalium 68, 461. _ ; 

Vanadinsadure, Nachweis mit Wasserstoffsuperoxyd 69, 15. — Bestimmung 
allein und neben Jodsiure 63, 255. — Titration 71, 75. — Vanadinsdure des 
Handels, Analyse 61, 244. — Reduktion, durch Thiosulfat 68, 463; mit Wis- 
mutamalgam 71, 76. 

Vanadinstahl, Bestimmung des Schwefels 77, 270. ; 

Vanadintetroxyd, Darstellung 80, 244. Anwendung als Katalysator bei Ver- 
brennungen organischer Substanzen 80, 244. : 

Vanadinverbindungen, Bestimmung mittels Tetrachlorkohlenstoffs 61, 250. 

Vanadophosphomolybdansdure zum Nachweis der alkoholischen Hydroxyl- 
gruppe 68, 426. 

Vanadylsalz, Bestimmung 69, 351. . ' ; 

- Vanadylsulfat, Anwendung als Katalysator bei der Reduktion von Nitraten 
durch Natriumamalgam 79, 360. 

Vanillaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 266. 

Vanillaldimethon-Anhydrid, Darstellung und Higenschaften 77, 266. 

Vanille, Bestimmung von Vanillin 62, 413. — Untersuchung einer Mischung 
von Vanille mit Zucker 76, 475. 

Vanilleausziige, kiinstliche, Nachweis und Bestimmung von Cumarin 62, 408. 

Vanilleeis, Berechnung des Wasserzusatzes (Kryolac-Zahl) 71, 364.— Farbung 
74, 149. 

Vanilleschoten, Bestimmung von Vanillin 80, 238. 

Vanillezucker, Bestimmung des Vanillins 70, 367; 72, 463; 80, 238. — Unter- 
suchung und Beurteilung 76, 478. 

Vanillin, Farbreaktion, mit Acrolein 76, 106; mit Amylen 76, 107; mit Anilin 
76, 107; mit Benzin 76, 106; mit Benzol 76, 106; mit Campher 76, 107; mit 
CO in Alkohollésung 76, 106; mit Dipenten 76, 107; mit Lecithin 76, 159; 
mit Methyl-Athyl-Keton 76, 107; mit Phenol 76, 107; mit Pinen 76, 107; mit 
Pulegon 76, 107; mit Pyrogallol 76, 107; mit Resorcin 76, 107; mit Xylol 76, 
107. — Neigung zu farbigen Reaktionen 76, 104. — Reagens auf Alkaloide 
78, 476. — Nachweis 66, 74; mit Benzidin 71, 209; durch Mikrosublimation 
62, 293; von Acetanilid 62, 413; in Weinbrand 74, 222; in Zuckerlésungen 
mittels Dimethylhydroresorcins 71, 209. — Empfindlichkeit der Salpeter- 
sdureprobe zum Nachweis 71, 210. — Unterscheidung von Bourbonal 80, 
239. — Nachweis und Bestimmung 75, 77, 78; in Branntwein 76, 475, — 
Bestimmung 62, 414; in Vanille 62, 413; in Vanillinzucker 70, 367; 72, 463; 
in Vanillinzucker und Vanilleschoten 80, 238; in Branntwein 65, 474. — 
Priifung 62, 413. — Mischung von Vanillin mit Zucker, Untersuchung 76, 
475. — Beurteilung 76, 478. — Loslichkeit in Wasser, in Pyridin und in 
einem Gemisch beider Fliissigkeiten 76, 364.— Zur Oxydation erforderlicher 
Sauerstoff 76, 298. 

Vegetabilien, Bestimmung, von Kaffein 65, 383; der Benzoesiure 73, 105. 

Venn er Gase und Flissigkeiten, insbesondere fiir Fliissigkeitsbiiretten 
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Veraschung von Drogen 69, 477. — Veraschung fiir die Mikroanalyse 62, 465. 
— Chlorverluste bei der Veraschung 78, 88. — Ofen zur schnellen Ver- 
aschung 78, 213. 

Veratrin, Reaktionen 78, 477. — Leitfihigkeitstitration 75, 131. — Leitfahig - 
keit 75, 131. — Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch 
beider Fliissigkeiten 76, 364. 
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Veratrumsaure, Bildung beim Nachweis der Alkaloide 80, 156. 

Verbindungsstiick, gasdichtes, fiir rotierende Laboratoriumsapparate 77, 58. 

Verbrennungsanalysen, mit Tellurdioxyd 61, 57; von Gasen, graphische Be- 
rechnung 72, 249. 

Verbrennungsbomben 67, 405. 

Verbrennungscalorimeter, Hichung 67, 406. 

Verbrennungsschifichen mit auflegbarer Haube zur volumetrischen Kohlen- 
stoffbestimmung im Marsofen 66, 171. 3 

Verbrennungswarme, Bestimmung 79, 465. — Fehlerquellen bei der Bestimm- 
ung 79, 467. 

Verdampfapparate 68, 410. 

Verdampfungswarme hochsiedender Fliissigkeiten, Bestimmung 76, 368. 

Verdickungsmittel, Nachweis in Schlagrahm 79, 160. 

Verdorbenheit, Nachweis bei Nahrungs- und Genussmitteln 73, 89. 

Verdiinnungsenergie, freie, und Gefrierpunktserniedrigung in Lésungen von 
Salzen von verschiedenem lonisationstypus und von Salzgemischen 74, 356. 

Verdiinnungswarme einiger starker Elektrolyte 76, 283.— Negative Verdiinn- 
ungswirme von Ammonnitratlésungen 79, 460. 

Vergiftungen, Nachweis des Quecksilbers 80, 95. — Vergiftung durch Ol- 
farbenanstrich, Ursache 69, 78. 

Vergiftungskoeffizient bei Kohlenoxydvergiftung, Bestimmung 67, 80. 

Vergleichsfarblésungen fiir colorimetrische Bestimmungen 78, 302. 

Verkokungsprobe von Kohlen 64, 115. 

Veronal, Nachweis in Leichenteilen 78, 479. 

Verschwelung von Kohlen 64, 121. 

Verseifung von Wachs 68, 196. 

Verseifungszahl, Bestimmung, in Butter 67, 224; in atherischen Olen 73, 314; 
von Wachs 68, 204; der Speisefette 79, 310; von Verfilschungen in Butter- 
fett 80, 305. 

Verunreinigung der Analysensubstanz durch Reibschalenmaterial 78, 214. 

Verzuckerungszeit von Malzextrakt, Verhaltnis zur diastatischen Kraft 73, 473. 

Vesuvin, Léslichkeit in Wasser, in Pyridin und in einem Gemisch beider Fliis- 
sigkeiten 76, 364. 

Veterinarmedizin, Anwendung der Mikroanalyse 74, 192. 

Viktoriagelb, Bestimmung in Lebensmitteln 77, 78. 

Viktoriaviolett, Farbreaktion mit salpetriger Saiure 75, 108. 

Violamin R, Farbreaktion mit Antimonpentachloridlésung 70, 401. 

Viscose, Bestimmung von gasférmigem Schwefelkohlenstoff und Schwefel- 
wasserstoff 71, 64. 

Viscosimeter zur Schmierdélpriifung 61, 468. 

Viscositét, Bestimmung, von Gasen durch optische Manometer 75, 193.— Als 
MaB fiir die Giite des Glutenins 71, 351. 

Viscositats-Zusammensetzungskurven binaérer Gemische 80, 62. 

Visuelle Leitfahigkeitstitration 75, 123. 

Visueller Weg zur Leitfihigkeitstitration 71, 70. 

Vitamin A, Nachweis durch Antimontrichlorid 76, 384. 

Vitamin C, Farbreaktion 76, 382.— Vorkommen, in Friichten 76, 382; in Trau- 
ben und Weinen 76, 383. 

Vitamine 78, 381. — Nachweis 80, 81. — Methoden zum chemischen Nachweis 
77, 235. — Neuere Forschungsergebnisse 76, 381. 

Vollmilch, rohe, Erkennung in Mischung mit pasteurisierter Magermilch 71, 150. 

Vollmilchschokolade, Beurteilung 74, 69. 

Volumen-Potential-Kurve, Beeinflussung durch Volumenvergrésserung bei 
Mikrotitrationen 76, 146. 

Volumeter fiir Gase 74, 204. 

Volumetrie, physikochemische Methode 78, 443. — Mégliche Fehler 78, 442. 

Vorlage fiir fraktionierte Destillationen in einem Gasstrom oder unter ver- 
mindertem Druck 62, 53. 

Vortrocknen von Analysensubstanzen 77, 52. 
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- Waagen 77, 52; 79, 395; mikrochemische von Kuh] mann 69, 321; zur Be- 
stimmung der Dichte 76, 467. 

Wachs, Nachweis, von Carnaubawachs 68, 200; von Japanwachs 68, 200; 
von Paraffin und Ceresin 68, 199; von Kolophonium 68, 199; von Talg 68, 
200; fremder Farbstoffe 68, 198. — Bestimmung, des spezifischen Gewichtes 
68, 194; des Schmelzpunktes 68, 195; der Jodzahl 68, 198; der Verseifungs- 
zahl 68, 204. — Trennung von 61 80, 78. — Acetylierung 68, 205. — Ver- 
seifung 68, 196. — Apparat zur Untersuchung 62, 53. 

Wachskompositionen, gefirbte, Untersuchung 68, 293. 

Wagebiiretten 74, 202; 75, 217. 

Wagen 76, 282. 

Wiageroéhrchen fiir Verbrennungsschiffchen 66, 171. 

Wagestander 79, 394. 

Warmeisolierung des .Kupferblockcalorimeters 76, 217. 

Walnusskernhaut-Auszug als Reagens auf salpetrige Saure 79, 389. 

Walrat, Priifung auf Reinheit 61, 90. 

Wanderungssinn kolloider Farbstofflésungen 75, 401. 

Waschapparate 62, 144. 

Waschflaschen 71, 56; 77, 54. 

Waschlisungen, Bestimmung von Aktivin (p-Toluolsulfochloramidnatrium 
69, 142. 

Wasser, neutrales, Reaktion 78, 454; destilliertes, Reaktion 78, 454. — An- 
wesenheit und Nachweis von Jodaten in Grundwasser 67, 129. — Nachweis, 
in Alkohol und sonstigen organischen Lésungsmitteln 61, 190; von Ammo- 
niak 61, 204; von Salpetersiure und Nitraten 66, 395; von Nitriten 66, 396; 
von salpetriger Saure 64, 272; von Nitrat und Nitrit 61, 202; von Chlor bei 
Gegenwart von Permanganat oder Manganhydroxyd 77, 379; kleinster 
Mengen Calcium und Magnesium 66, 391; von Kupfer 78, 238; angreifender 
Kohlensiure 61, 198; fikaler Verunreinigungen 73, 172. — Nachweis und 
Bestimmung von freiem Chlor 61, 196. — Bestimmung 62, 389; direkte Be- 
stimmung nach der Destillationsmethode 80, 21; durch Destillation mit Xylol 
72, 208; in verschiedenen Substanzen nach der Destillationsmethode 73, 301; 
Ausfiihrung 80, 29; mit Calciumcarbid 80, 22; mit Calciumhydrid 80, 21, 29; 
mafanalytische in der Elementaranalyse 66, 320; technische Methode zur 
mafanalytischen Bestimmung von Calcium, Magnesium und Sulfat-Ion 77, 374; 
des Abdampfriickstandes 70,157; 77, 235; der Stickstoffverbindungen 70, 157; 
von Ammoniak 61, 204; der Salpetersiure 63, 155; 66, 394; von Nitrat 71, 
261, 262; der salpetrigen Sdure 63, 156; 65, 436; von Nitrat und Nitrit 61, 
202; der Schwefelsiure 63, 154; 70, 157; 77, 372; der Schwefelsiure mit 
Benzidin 73, 167; von Sulfaten 61, 204; von Schwefelwasserstoff 61, 295; 
von Chloriden 61, 198; der Chloride nach Mohr 67, 281; des freien Chlors 
77, 376; des Chlortiberschusses von der Chlorung 73, 171; des Broms 80, 294; 
des Broms, Jods und Arsens 61, 303; des Jods 71, 90, 265; der Kieselsiure 
61, 205; 66, 396; des Calciums und Magnesiums 61, 85; 70, 156; von Spuren 
von Calcium und Magnesium 66, 391; der Hirte 61, 83; 63, 151; 66, 390; 70, 
116; 80, 126; der permanenten Harte 73, 167; der temporiren Harte 77, 
184; der Chloridhirte 63, 152; von Harte, Alkalitaét, Chloriden, Sauerstoff, 
Kohlensaure, Eisen, Dichte und Temperatur mit Hilfe des Wasserpriifers 79, 
295; des Eisens 61, 300; 77, 8375; des Mangans 61, 301; 66, 397; von geringen 
Mengen von Mangan 77, 375; des Kaliums 61, 303; des Aluminiums 70, 156; 
von neutralen und sauren Carbonaten 75, 128; des Bleis 61, 303; der Ge- 
samtkohlensdure .66, 394; der aggressiven Kohlensiure 61, 198; 66, 392; 
der freien Kohlensdéure 61, 200; von Phosphorsiure 61, 296; 66, 396; der 
gelosten Luft 66, 397; des gelésten Sauerstoffs 61, 296; 63, 157; 70, 155; der 
organischen Substanz 61, 298; 73, 473; der Oxydierbarkeit 70, 159; 73, 170; 
77, 235; der Oxydierbarkeit und des Chlorbindungsvermégens 71, 262; der 
Wasserstoff-Ionenkonzentration 61, 304; eines Wasserzusatzes zu Wiirsten 
63, 365; in Glimmern 79, 271; des gebundenen Wassers in Mineralien 73, 70; 
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in Brom 80, 294; in Getreide 78, 375; im Mehl 71, 349; in Weizenmehl 80, 52; 
in getrockneten Friichten 72, 275; in Lebensmitteln 73, 328; in Nahrungs- 
mitteln, Desinfektionsmitteln und in Salzen 80, 292; in Butter 67, 229; 80, 47; 
in Margarine 67, 228, 229; 79, 306; im Fleischextrakt 73, 87; in Wiirsten und 
Hackfleisch 63, 360; im Honig 75, 141; in Eingemachtem, Gelees und Mar- 
meladen 72, 274; in Marzipanmasse 73, 371; in Sauermilchpulver 77, 232; 
geringer Mengen in Fetten, Olen, Kohle, Teer, Nahrungsmitteln usw. 73, 70, 
464; in Futtermitteln 70, 90; in fettreichen Stoffen 76, 161; in Brennmate- 
rialien mit Magnesiummethyljodid 74, 161; von Kohle 80, 52; von Mineral- 
dlen 80, 47; von Teer 80, 47; in Seifen 61, 129; in Drogen 78, 92; in Alko- 
holen 72, 392; sehr kleiner Mengen im Alkohol 73, 72; im Methylalkohol 71, 
260; von Glykol 80, 49; in Ather-Alkohol-Wassergemischen 80, 67; kleiner 
Mengen im Narkoseather 73, 367; von Pflanzenfiber 80, 22; von Cellulose 
80, 22, 52; von Glycerin 80, 52; von Dynamit 80, 44; von Ammonsalpeter- 
sprengstoffen 80, 44; in Dynamitglycerin 80, 291; der Zusaimmensetzung von 
Gemischen mit Alkohol durch Messung der elektrischen Leitfahigkeit 75, 
128; mittels schwer entziindlicher Warmeiibertriger 78, 466. — Untersuchung 
durch quantitative Spektralanalyse 79, 354. — Elektrisches Leitvermégen 
61, 86. — Léslichkeit, anorganischer Salze in Wasser 73, 1; von Kieselsdure 
in Wasser 76, 363; verschiedener Stoffe in Wasser 76, 363. — Partialdruck 
von Wasser in wdssrigen Schwefelsiurelésungen, graphische Tabelle zur 
Ablesung 73, 463. — Eisen und Mangan aufliésende Wasser, die Rolle der 
Kohlensiure bei dem Metallangriff und die Bestimmung der Uberschuss- 

— ——kehlensdure 73, 168. — Probenahme zum Zweck der Untersuchung 73, 167. 
— Hoéchstgehalt fiir Kunsthonig 75, 141. — Vertreibung geléster Gase 75, 
193. — Probeentnahme 75, 296. — Als Lésungsmittel 76, 364. — Ober- 
flichenaktivitat und Adsorptionskrafte 76, 361..— Quantitative Entfernung 
aus bei der Untersuchung phenolhaltiger Produkte abgeschiedenen Phenol- 
gemischen 77, 191. — Apparate zur Bestimmung 62, 389, 390; 73, 70, 464; 
80, 23; zum automatischen Eindampfen 65, 460; fiir kontinuierliche Erzeug- 
ung von heissem, destilliertem Wasser 65, 461; Absorptionsapparat 67, 110; 
Apparat zur Bestimmung in Nahrungsmitteln; von Nitrocellulose 80, 49; von 
rauchlosen Pulvern 80, 49; von Nitroglycerin 80, 41; von Nitroglykol 80, 41; 
von Sprenggelatine 80, 41; von Nitrotoluol 80, 43; von Nitrobenzol 80, 43; 
in Gemischen mit Aceton und Alkohol 80, 64; in Benzol-Spiritusgemischen 
80, 77; fiir die Wasserbestimmung durch Destillation 80, 288, 291; von Kohle, 
Teer und O61 80, 290. — Siehe auch unter Brunnenwass‘er, unter 
Trinkwasser und unter Abwasser. 

Wasserabgabe von Silicaten, Temperaturen 69, 244. 

Wasser-Ather-Alkoholgemische, Wasserbestimmung 80, 67. 

Wasser-Alkohol-Differenz zur Unterscheidung von Weizen- und Roggenmehlen 
71, 358. 

Wasser-Alkoholmischungen, Anwendung bei der elektrometrischen Priifung 
der Fallungsreaktionen 70, 144. j 

Wasseranalysen, Darstellung der Analysenergebnisse 70, 157. 

Wasserausziige natiirlicher und mit Chlor behandelter, gelagerter Mehle, Was-. 
serstoff-Ionenkonzentration und elektrolytische Leitfiihigkeit 71, 357. 

Wasserbindungsvermégen des Mehles, Bestimmung 77, 229. 

Wasserblau, Farbstoffreaktion mit salpetriger Séiure 75, 110. 

Wasserdampf, Destillation organischer, in Wasser léslicher Stoffe 74, 135. — 
Erzeugung eines bestimmten Gehaltes der Luft im geschlossenen Raum 62, 
392. — Adsorption durch Kohle 78, 299. 

Wasserdampfdestillation, organischer, in Wasser ldslicher Stoffe 74, 135. — 
Apparat zur Wasserdampfdestillation fiir die Bestimmung der Lésungsmittel 
in Farben, Lacken, Harzen und &hnlichen Produkten 76, 368. 

Wasserdampfdestillationsapparat fiir die Bestimmung der Lésungsmittel in 
Farben, Lacken, Harzen und ihnlichen Produkten 76, 368. 

Wassergehalt, Bestimmung, mittels Calciumhydrids 80, 21; in Kochsalz 80, 
398. — Schnellmethode zur Bestimmung 69, 123. 
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Wasserpriifer fiir Dampfkesselanlagen 79, 295. 

Wassersterilisierung (Katadyn) 77, 381. \ 

Wasserstoff, Nachweis in Argon und Stickstoff 73, 155. — Nachweis und Be- 
stimmung von Phosphorwasserstoff 64, 273. — Bestimmung 74, 56; auf 
trockenem Wege 69, 408; maf analytische in der Elementaranalyse 66, 305; 
im Orsatapparat 80, 151; durch Mikroelementaranalyse 74, 409, 412, 417; 
von Sauerstoff und Stickstoff im Elektrolyt-Wasserstoff des Handels 72, 
325; von Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Edelgas 78, 401; des Kohlen- 
oxyds 75, 42; neben athylenhaltiger Luft 75, 43; im Elektrolyt-Sauerstoff 
72, 325; kleiner Mengen im Stickstoff als Chlorwasserstoff 70, 179; in in- 
aktiven Gasen, Edelgas oder Stickstoff 78, 406; im Leuchtgas 76, 457; in 
Metallen 76, 462; in Gasgemischen 76, 458; 78, 402; in gasformigen Brenn- 
stoffen 68, 239; in Kohlen 64, 119; in organischen Verbindungen 65, 335, 
336; in organischen Verbindungen mit Arsen und mit Quecksilber 69, 136. 


— Herstellung und Priifung von reinstem Wasserstoff 79, 294. — Atom- 
gewicht 77, 218. — Oxydation mit Gemengen von Schwefeisiure und Chro- 
maten 69, 404. — Wirkung von Wasser und von Kohlendioxyd auf die 


katalytische Oxydation durch Sauerstoff 75, 42. — Dampfdruck 74, 47. — 
Diffusion durch Quarzglas 74, 208. — Adsorption, an Holzkohle in Ge- 
mischen mit Kohlendioxyd 76, 51; durch Palladium 78, 402. — Verhalten 
beim Verbrennen iiber Kupferoxyd 68, 240. — Verunreinigung durch 
Schwefel 65, 192. — Chlorgehalt des ka&uflichen Wasserstoffs 68, 255. — 
Reinigung 76, 286. — Elektrischer Entwickler 66, 172. 

Wasserstoffblase als Mikroelektrode 76, 230. 

Wasserstoff-Chlorkette 79, 141. 

Wasserstofidruckthermometer 74, 47. 

Wasserstoff-Elektrode. Studien iiber die Fallung basischer Chromate, Borate 
und Carbonate unter Benutzung der Wasserstoff-Elektrode 70, 147. 

Wasserstoff-Elektrode-Studien tiber die Fallung basischer Chromate, Borate 
und Carbonate 70, 147. 

Wasserstoffexponent, Bestimmung, mit der Cadmiumamalgamelektrode 80, 207; 
mit der Glaselektrode 80, 208; der Weinsiure mit dem Doppelkeilcolorimeter 
80, 170, 174; von Weif- und Rotwein 80, 167. 

Wasserstoff-Funktion 80, 208. ; 

Wasserstofigas, Aufnahme durch platinierte Elektroden 79, 141. 

Wasserstofigaskette 79, 138. 

Wasserstoff-Ionen, Einfluss der Konzentration auf die Verdriingung des Kup- 
fers aus Lésungen bei hohen Drucken und Temperaturen 77, 146. 

Wasserstoff-Ionenkonzentration, Bestimmung 78, 59, 65, 466; 80, 203, 204; 
potentiometrische 79, 138; mit elektrometrischem Apparat 80, 203, 204; mit 
vergoldeten und dann platinierten Platinelektroden 75, 121; durch Indi- 
katorpapiere 73, 129; von Wasserausziigen natiirlicher und mit Chlor be- 
handelter gelagerter Mehle 71, 357; von Weizen und Mehlerzeugnissen, 
Anderungen beim Altern 71, 352; einer mit Natriumchlorid gesittigten Mer- 
curichloridlésung 74, 394; einer Natriumborat-Borsiuremischung 74, 395; 
von Honig und Kunsthonig 75, 143; in sehr verdiinnten Bicarbonatlésungen 
76, 230. — Beziehung zur Intensitét des Fluorescenzlichtes 76, 448. — 
Wichtigkeit in der MaBanalyse 78, 452. 

Wasserstofi-Kohlendioxyd-Gemische, Adsorption an Holzkohle 76, 51. 

Wasserstofisuperoxyd, Nachweis 67, 307. — Nachweis und Bestimmung neben 
Ozon 64, 9. — Technisches Wasserstoffsuperoxyd, qualitative und quanti- 
tative Priifung 69, 247. — Bestimmung, bromometrische 66, 182; bromato- 
metrische 67, 469; jodometrische 67, 59; 80, 300; titrimetrische mit Chlor- 
kalklésung 74, 49; thermometrische mit Kaliumpermanganat 76, 436; colori- 
metrische 78, 304. — Wasserstoffsuperoxyd, Formaldehyd, Ameisensiure 
und Ozon, Analyse des Gemisches 71, 197. — Verwendung, zur Aufschliess- 
ung pflanzlicher und tierischer Stoffe 61, 344; zur Bestimmung von Ferro- 
salzen und anderen reduzierenden Agenzien und seine Bestimmung durch 
dieselben 68, 60; als Lésungsmittel 62, 139; als Oxydationsmittel in der Oxy- 
dimetrie 66, 276; als qualitatives Reagens fiir Vanadin und Cer 76, 348. — 
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Bildung bei der langsamen Oxydation des Zinks bei Gegenwart von Wasser 
70, 457. — Herstellung von wasserfreiem Wasserstoffsuperoxyd 62, 139. 
Wasserstoffsuperoxyd-Uberschwefelsduregemisch, Bestimmung des aktiven 

Sauerstoffs 79, 411. 

Wasserstofftauchelektrode 79, 140. 

Wasserstofizahl itherischer Ole, Bestimraung 62, 246. 

Wasserstrahlsaugpumpe mit Riickschlagventil 73, 161.—- Theoretische Grund- 
lagen der Wirkungsweise 77, 54. 

Wasserzusatz zu Milch, Nachweis 67, 169, 170; kryoskopischer 78, 318; zu 
Milch und Milcherzeugnissen, Berechnung 71, 364; zu geschlagenen Eiern, 
Nachweis 71, 313. 

Wechselstréme, niederfrequente, Bestimmung der Periodenzahl 78, 424. — 
Messung 66, 172. 

Weichlot, elektroanalytische Untersuchung 68, 423. 

Wein, wilder, Reaktionen des Farbstoffes 72, 285. — Nachweis, von Fluor 71, 
410; der Benzoesdure 68, 472; der Blausiure 68, 473; der Citronensiure 61, 
354; 66, 250; der Salicylsiure 61, 355; 68, 472; des Saccharins 61, 356; 73, 
112; eines Wasserzusatzes 61, 360; 73, 109; von Dextrinen 66, 255; von Obst- 
wein 61, 362; 66, 255; von Obstwein in Traubenwein 68, 477; von Apfel- und 
Birnenwein in Traubenwein 68, 477; geschwefelter Wein, Nachweis von 
Arsen 69, 81. — Erkennung, der mit Ferrocyankalium iiberschénten Weine 
73, 110; geléster Eisencyanverbindungen 73, 111. — Unterscheidung, von 
Obstwein 61, 362; von Apfel- und Traubenwein 66, 256; von Naturweinen 
und gewdsserten Weinen 68, 476; der Mistellen von natiirlichen Siissweinen 
68, 476. — Nachweis und Bestimmung, der Blausdure 73, 111; der Citronen- 
siure 73, 110. — Bestimmung, des spezifischen Gewichts 66, 247; des Alko- 
hols 68, 471; der héheren Alkohole 61, 359; der Gesamtsiure 77, 184; der 
fliichtigen Saure 66, 247; der fliichtigen Saure, der Essig- und der Milch- 
siure 73, 109; der Benzoesdiure 73, 107; des Glycerins, des Alkohols, der 
titrierbaren Saure, der Weinsidure, der fliichigen Saure 61, 350; der freien 
Mineralsdure 61, 360; der gesamtschwefligen Sadiure 78, 462; der organischen 
Sduren 66, 248; organischer Sdéuren durch Extraktion 68, 475; der Milch- 
siure 61, 352; der Weinsaure 68, 471; der Citronensdure 61, 355; 66, 250; 
von Formaldehyd und Ameisensdure 66, 254; des Gerbstoffes 61, 357; des 
Tannins 61, 357; der Pentosen und Methylpentosen 61, 358; der Sulfate 61, 
360; der einzelnen Bestandteile der Weinasche 66, 247; des Chlors 66, 255; 
des Arsens 66, 255; von Wismut und Zink 66, 255; von Kupfer und Zink 
66, 24, 371. — Mikroanalyse 61, 350; Mikroextraktbestimmung 69, 395. — 
Bedeutung und Auswertung der Titrationskurven 71, 1. — Untersuchung, 

' gegipster Weine 68, 478; geschwefelter Weine 68, 479; von Entfairbungs- 
kohle 68, 479. — Trennung der organischen Séuren 61, 353; 66, 248. — 
Grenzzahlen fiir fliichtige Sdure 61, 351. — Bindungsform der Sduren 61, 
354. — Berechnung der an Kationen gebundenen organischen Si&uren und 
der Bindungszustinde derselben 62, 34. — Mostvolumen im Verhiltnis zum 
Weinvolumen 68, 470. — Ausfiihrung der Weinschénung mit Ferrocyan- 
kalium 68, 474. — Vorkommen von Pektin und Gummi 73, 108. — Gehalt 
an Vitamin C 76, 383.— Ursache des sauren Geschmackes 71, 1.— Triibung 
sehr stark geschwefelter Flaschenweine 73 109. — Weine des s&chsischen 
Elbtals 76, 301: — Einfuhr gespriteter trockner Auslandsweine 73, 108. —— 
Siehe auch unter Stisswein. 

Weinbeerenél, Laurinsiuregehalt 79, 67. : 

Weinbrand, Nachweis und Bestimmung des Vanillins 74, 222. — Bestimmung, 
der héheren Alkohole 74, 217; des Aldehyds 74, 218; des Furfurols 74, 218; 
der Ester 74, 218; der Séiure 74, 218; des Verunreinigungskoeffizienten 74, 
218. — Untersuchung 74, 216. — Untersuchung und Beurteilung 72, 210; 
79, 230. — Ausgiebigkeitspriifung 74, 219. — Estergehalt 79, 232. 

Weinbrennprodukte siche Weinbrand. ae 

Weindestillat, Nachweis, von Isopropylalkohol 79, 237; von Vanillin 74, 222. 
— Untersuchung 74, 216. — Untersuchung und Beurteilung 79, 230. — Vor- 
kommen von Blausiure 72, 221. — Definition 79, 231.— Estergehalt 79, 232. 


398 Weinessig — Widerstands-Temperaturkoeffizient. 


Weinessig, Untersuchung und Beurteilung 72, 333. 

Weingeist siche Athylalkohol. 

Weingemische, Wasserstoff-Ion-Konzentration 71, 19. 

Weinsidure, Nachweis neben Oxalsiure und Ameisensdure 63, 60. — Oxy- 
dimetrische Ermittlung mit Kaliumpermanganat 80, 161. — Rasche Ermitt- 
lung im Wein mit Kaliumbromidlésung 80, 163. — Quantitative Ermittlung 
im Wein nach der Anweisung fiir chemische Untersuchung des Weins 80, 
163, 167. — Bestimmung 66, 389; oxydimetrische 67, 16; durch Oxydation 
mit Chromsiure 80, 162; durch Oxydation mit Jodsiure 80, 162; nach dem 
potentiometrischen Verfahren 80, 174; mit der Antimonelektrode 80, 206; 
durch Ausfallung als Weinstein 80, 161; fallungsanalytische Bestimmung 
80, 162; colorimetrische Bestimmung 80,174; nach der Methode K. Taufel 
und C. Wagner bei Anwesenheit von Nitrit 68, 45; neben Weinstein 68, 
472; bei Gegenwart von Citronensiure 80, 164; in Getrinken 72, 284; im 
Wein 68, 471.— Trennung von Essig-, Apfel-, Milch- und Bernsteinsdure im 
Weine 66, 248.— Oxydation mit Kaliumpermanganat und Wasserstoffsuper- 
oxyd 66, 389. — Zur Oxydation erforderlicher Sauerstoff 76, 298. — Titra- 
tionsendpunkt bei der Bestimmung nach Goldenberg 77, 328. —- Dis- 
soziationskonstante, nach dem modifizierten Verfahren 80, 177; nach der 


amtlichen Anweisung 80, 177. — Berechnung der Dissoziationskonstante 
80, 176. — Reduzierte Dissoziationskonstanten 86, 175. 

Weinsdurehaltige Rohmaterialien, Analyse 61, 1. — Untersuchung 63, 111; 
67, 279. 


Weinsaurelésungen, technische, Bestimmung der Phosphate 77, 68. 

Weinschénung mit Ferrocyankalium 68, 474. 

Weinstein, Bestimmung und Trennung von Weinséure im Wein 68, 472. — 
Untersuchung 63, 111; 67, 279. — Loslichkeit in Wasser bei Gegenwart von 
organischen Sdiuren und Untersuchung 61, 1. — Als Fallungsform fiir Ka- 
lium 78, 82. : 

Weinsteinfallung, physikalisch-chemische Grundlagen 80, 164. 

Weinvolumen, Verhaltnis zum Mostvolumen 68, 470. 

WeiBblech, Zinnbestimmung 79, 62. 

So eek aera Entnahme von Gasen aus verléteten Weifiblechgefissen 

k ! 

Weifmetalle, Bestimmung, von Antimon 80, 377; von Antimon und Zinn 71, 
87; von Zinn 63, 144; von Zink 63, 466. — Schnellanalyse 71, 88. — Unter- 
suchung 66, 257; elektroanalytische 68, 423. — Einfluss des Bleies auf die 
Antimontitration mit Permanganat bei der Analyse von Weifmetallen 78, 97. 

WeiBwein, Wasserstoffexponente 80, 167. 

Weizen, Bestimmung, von Kleber 80, 392; von Protein 71, 351; von Saéure und 
titrierbarem Stickstoff 61, 207; von Starke 74, 463. — Anderungen der Was- 
serstoff-Ionenkonzentration beim Altern 71, 352. — Kaliumaufnahme im 
ersten Entwicklungsstadium 79, 353. - 

Weizenbrot, Nachweis von Roggenbrot 79, 155. — Unterscheidung, von Mais- 
brot 79, 368; von Roggenbrot 78, 376. 

Weizenmehl, Nachweis, in Gemischen mit Roggen- und Gerstenmehl 65, 89; 
von Maismehl 79, 368; des Roggenmehls 71, 355; 79, 154. — Unterscheidung 
von Roggenmehl 71, 358; 78, 376; colorimetrische von Roggenmehlen 76, 
386. — Bestimmung, von Kleber 80, 393; von Maismehl 79, 365; von Roggen- 
mehl 80, 393; des Wassers 80, 52. — Untersuchung iiber das Schimmeln 76, 
Dare: Zusammenhang zwischen Ausmahlungsgrad und Mangangehalt 

A : 

Weizenstarke, Fallbarkeit durch Alkaloidfallungsmittel 76, 315. 

Werkblei, vollstandige Analyse 80, 454. 

Werkstattenabfalle, Mikrokupferbestimmung 62, 321. 

Weta-Material, Anwendung im Laboratorium 77, 455. 

Wheatstonesche Briicke zur Temperaturmessung mit Widerstandsthermo- 
metern 74, 119. 

Widerstands-Temperaturkoeffizient konzentrierter Lésungen von Kalium in 
fliissigem Ammoniak 75, 125. 
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Widerstandsthermometer zur Temperaturmessung, dazu erforderliche Whe at- 
1 ae sche Briicke und einige Zusatzapparate 74, 119. — Kalibrierung 

_Widiamérser zum Pulvern harter Stoffe 78, 214. 

Wintergriin6l, Unterscheidung, von natiirlichem und kiinstlichem 62, 415; von 
Methylsalicylat 80, 238. 

Wirkungssubstanzgehalt von Pflanzenschutzmitteln, Bestimmung 69, 29, 260; 
71, 446; 74, 81; 80, 127. 

Wismut, Reaktion 72, 11; 79, 355; Krystallfallungsreaktionen 70, 271; Re- 
aktion, nach Vanino-Treubert 70, 288; mit Rhodamin B. 70, 402. — 
Cinchoninhydrochlorid, Fallungsreagens "80, 391. —- Nachweis 62, 372; 79, 
213, 356; durch die Reaktion von Reinsch 65, 146; mit Kaliumkobalti- 
eyanid 70, 257; elektroanalytischer 62, 283; mikrochemischer 67, 164; un- 
sichtbarer Spiegel 61, 406; im Harn 65, 270. —- Nachweis und Bestimmung 
63, 311. — Nachweis, Trennung und Bestimmung 68, 117. —- Bestimmung, 
63, 250, 309; 65, 266; 67, 248; titrimetrische 72, 5, 201; volumetrische Phos- 
phatbestimmung 80, 389; mikrotitrimetrische 76, 108; kleiner Mengen 65, 
271; als BiOJ 72, 417; als Doppeljodid mit Kobaltiithylendiamin 79, 196; 
mit Hilfe von o- Oxychinolin 72, 177; verbunden mit der Quecksilberbe- 
stimmung 71, 70; elektroanalytische 62, 265, 280; 64, 93; 65, 268, 269; 75, 
251; mit “niedrigschmelzender Kathode 72. 240; aus salzsaurer Lésung 71, 
472: mikroanalytische Bestimmung 73, 235; colorimetrische in Kupfernieder- 
schligen 68, 63; potentiometrische 67, 204: potentiometrische neben Eisen 
und Kupfer 76, 291; neben Eisen und Zinn 76, 291; neben Zinn 76, 291; 
neben Blei 67, 204; in Rohwismut 65, 270; in metallischem Wismut 69, 247; 
bei Gegenwart anderer Metalle 68, 248; in Erzen 70, 300; 79, 196; 80, 389; 
in hochprozentigen Erzen 65, 271; in Erzen und wismuthaltigen Produkten 
65, 269; in Bleierzen 65, 128; 80, 390; in Wismutoxychloriden, Rohwismuten 
und zinnhaltigen Wismutriickstinden 65, 270; in Blei 80, 448; in Zinn-Zink- 
verbindungen 80, 456; kleiner Mengen im Kupfer 70, 418; im Wein 66, 255; 
bei chemischen und physiologischen Untersuchungen 80, 388; in tierischen 
Organen 80, 154; im Harn 80, 389; des Silbers im metallischen 65, 271. — 
Fallung von Wismuttrisulfid aus saurer Lésung 69, 247; mit Quecksilber- 
oxyd 78, 208. — Bestimmung und Trennung 63, 330. — Trennung, von 
Aluminium 65, 268; von Blei 65, 267, 448; 67, 207, 250; 68, 421; 70, 294; 
72, 424; 78, 206, 208; von Blei mit einigen organischen Hydrochloriden 80, 
390; yon Blei, Kupfer und Cadmium 63, 337; von Blei, Zinn und Cadmium 
62, 271; von Cadmium 65, 267; von Cadmium und Blei 80, 457; von Eisen(IIl) 
65, 268: von Kobalt 65, 368; von Kupfer 62, 273; 65, 267: 67, 253; 68, 420; 
75, 408; von Magnesium 65, 268; von Mangan 65, 268; yon Nickel 65, 268: 
von Quecksilber 67, 194; von Silber 65, 268; von Silber und Kupfer 66, 294: 
von Tellur 68, 18; von "Zink 65, 268; 71: 182; von Zink und Cadmium 67, 
254; elektroanalytische von Antimon 68, 421: durch abgestufte Potentiale 
von Kupfer, Blei, Zinn, Cadmium, Zink und Antimon 71, 469. — Verhalten 
im Schwefelwasserstoffstrom 63, "309. — Atomgewicht 63, 45; 65, 271. 
Einfluss auf die mechanischen Rigenschaften des Bleis 78, 207, — Beitrag 
zur Kenntnis der Wismutcolorimetrie 80, 387. 

Wismutamalgam, Darstellung und Verwendung in der volumetrischen Ana- 
lyse 66, 281. — Reduzierende Wirkung 71, 74. 

Wismutatmethode fiir die Bestimmung des Mangans 71, 132. 

Wismutkobalticyanid, Darstellung 70, 271. 

Wismutnitrat, basisches, zur Abscheidung der Phosphorsiure im Gange der 
qualitativen Analyse 65, 346. 

Wismutoxalate, Léslichkeit in Salpetersiure 67, 81. 

Wismutoxychlorid, Wismutbestimmung 65, 270. — Verhalten im Schwefel- 
wasserstoffstrom 63, 309. 

Wismutoxyd, Verhalten im Schwefelwasserstoffstrom 63, 309. 

Wismutoxyjodid, Herstellung und Zusammensetzung 72, 417. — Zersetzung 
durch Kalilauge 76, 109. 
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Wismutperchlorat 68, 299. 

Wismutriickstande, zinnhaltige, Wismutbestimmung 65, 270. 

Wismutsalze, Reduktion mit Hydrazinhydrat 69, 247. viene 

Wismuttrisulfid, Fillung aus saurer Lésung 69, 247. — Verhalten, im Stick- 
stoffstrom 63, 308; im Schwefelwasserstoffstrom 63, 309. ) 

Wolfram, Nachweis 62, 361; 70, 400; in Erzen 77, 268. — Nachweis und Be- 
stimmung 62, 302. — Bestimmung 62, 307; 63. 310; 80, 277; als Mercuro- 
wolframat 75, 433; durch Verfliichtigung im Salzsiurestrom 79, 208; titri- 
metrische 72, 432; bei Abwesenheit von Chrom 80, 283; bei Anwesenheit von 
Chrom 80, 283, 284; in Wolframerzen 62, 311; in geringwertigen Erzen 63, 
438; im Schnelldrehstahl 80, 271, 285; in Wolframerz-Konzentraten 62, 304; 
in Ferrowolfram und Wolframkonzentraten 62, 313; in hochprozentigen 
Wolframlegierungen 62, 307; in Wolframmetall 62, 315; in Wolframbronzen 
75, 451; in Wolframaten 75, 441; des Molybdans 74, 122; von Aluminium 
61, 107; von Chrom und Molybdin 80, 283. — Trennung, von Arsen 65, 465; 
75, 64; vom Beryllium durch Tannin 76, 135; von Eisen 62, 366; kleiner 
Mengen von grossen Mengen Erdsduren 75, 202; von Molybdan 66, 390; von 
Silicium und Zinn 72, 429, 481; von Tantal 80, 272; von Tantal und Niob 
75, 200; von Thorium, Lanthan, Cerium, Erbium, Didym und Kieselsdure 
62, 308; neben Pyrit 62, 361; kleiner Mengen 62, 362; im Ferrowolfram 62, 
363, 365, 366; elektroanalytische von Zinn 68, 423. — Analyse, des metalli- 
schen Wolframs 75, 455; seiner Verbindungen 62, 361. — Als Katalysator 
bei der Reduktion von Nitraten durch Natriumamalgam 79, 360. 

Wolframate, Farbreaktion mit Rhodamin B 70, 402.— Bestimmung, des Wolf- 
rams 75, 441; des Natriums 75, 442.— Analyse 75, 441; 79, 208. — Reduktion 
75, 441. 

Wolframbronzen, Bestimmung, des Gesamtwolframs 75, 451; des als WO; ge- 
bundenen Wolframs 75, 452; des Natriums 75, 451; des Sauerstoffs 75, 454; 
der Sauerstoffmenge, die die Wolframbronze in Wolframat iiberfiihrt, 75, 
446. — Analyse 75, 445. ; 

Wolframerze, Bestimmung, des Wolframs 62, 311; des Zinns 66, 294: des 
Molybdins 74, 131. 

Wolframerz-Konzentrate, Wolframbestimmung 62, 304, 313. 

Wolframhaltiges Material, Phosphorbestimmung 63, 52. 

Wolframit, Bestimmung von Wolfram neben Molybdanglanz 62, 302. 

Wolframiegierungen, Untersuchung 62, 366. 

Wolframmetall, Wolframbestimmung 62, 315, 365. 

Wolframoxyde, Analyse 75, 455. 

Wolframprodukte, Bestimmung des Molybdins 74, 131. 

Wolframsaure, qualitative Priifung auf kleine Mengen Molybdinsidure 76, 115. 
— Nachweis 62 309. — Bestimmung, im Wolframit 62, 360; in Mineralien 
62, 363. — Quantitative Abscheidung 76, 114; aus Wolframatlésungen durch 
Sauren 80, 279. — Trennung von Didymoxyd 62, 309. — Untersuchung 62, 

_ 857. — Loslichkeit und Reaktionen der Salze 80, 213. 

Wolframstahl, Bestimmung des Schwefels 77, 270. — Untersuchung 62, 363. 

Wolframverbindungen, quantitative Analyse auf trockenem Wege 75, 440. — 
Wirkung von Chlorwasserstoffgas 75, 441. ; 

Wolle, Bestimmung geringer Mengen in Baumwollwaren 63, 313. 

W oodsche Legierung als Kathodenmaterial bei Elektrolysen 79, 113, 115. 

Wiirze, Nachweis geringer Mengen Oxalsaiure 72, 461. — Vergleichende acidi- 
metrische Untersuchungen 76, 473. — Bestimmung, der Aciditat 72, 463; 78, 
461; des Extraktes 72, 452; der Farbe 72, 453; des Zuckers 72, 453. 

Wurmsamenél siche Chenopodiumdl. 

Wurst, Bestimmung, des Wassers 63, 360; eines Wasserzusatzes 63, 365; des 
Fetts 63, 361; des Starkemehls 63, 366; 74, 462; des Fleisches 63, 368; von 

_ Schwefeldioxyd 75, 477. — Untersuchung 63, 368; mikroskopische Unter- 
suchung 63, 363. 

Wurstwaren, Bestimmung der Stirke 73, 87. — Bewertung 73, 104. 
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X. 


Xanthogensaure, Molybdinreaktion 74, 131. 
Xanthogensdure-Essigsdureanhydrid, Verhalten gegeniiber Molybdin 79, 204. 
Xenon, Abscheidung aus der atmosphiirischen Luft 80, 135. 

Xylan, Pentosanbestimmung 66, 145. 

o- und p-Xylenol, Bestimmung mit der Diazotierungsmethode 78, 230. 
Xylolmoschus, Untersuchung 73, 314. 

Xylolprozentzahl von Fetten 79, 300. 

Xyloizahl von Fetten 79, 300. 

Xylose, Farbenreaktionen 80, 230, 232, 234. 


y:. 
Yatren, Anwendung als einfarbiger amphoterer Indikator 77, 12. 
Yoghurt, Berechnung des Wasserzusatzes (Kryolac-Zahl) 71, 364. 
Yohimberinde, Bestimmung des Yohimbins 61, 135; 63, 70; 65, 159; 67, 476. 
Yohimbin, Bestimmung in der Yohimberinde und Nachweis in Medizinal- 
tabletten 61, 135.— Bestimmung in der Yohimberinde 63, 70; 65, 159; 67, 476. 
Yttrium, Atomgewicht 66, 41; 73, 296, 299. 
Yttriumoxyd, Trennung von den anderen seltenen Erden 67, 114. — Reindar- 
stellung 67, 114. 


ZL. 


Zahlistreifen 74, 197. 
Zahlistreifen-Okular 74, 197. 
r,,-Zahl, Bestimmung 74, 49. 


Zein, Stickstoffbestimmung 67, 440.— Gehalt. in Mais- und Weizenmehl 79, 365. 

ZeiBsches Eintauchrefraktometer, Verwendbarkeit bei der Malzanalyse 72, 
451; bei der Bieranalyse 72, 458. 

Zeiifaktor bei der Bestimmung von Kupferspuren nach der Methode E. de 
Haén, bezw. A. H. Low 70, 149. 

Zeliopraparate, Bestimmung des Thalliums 69, 29; 79, 321. — Aufschluss 
79, 322. 

’ Zellafilter 70, 356. 

Zelle zur p,,-Messung 77, 281. 


Zellen, Verteilung statischer elektrischer Ladungen 76, 229. 

Zellstoffbrei, Wirkung bei der Filtration des Aluminiumhydroxyds 69, 393. 

Zement, Bestimmung der léslichen Kieselsiure 69, 251. 

Zentrifuge, Verwendung zur quantitativen Analyse 62, 140; 73, 441. -- Ge- 
schwindigkeitsregler 74, 198. 

Zentrifugenmilch, angesiuerte, Unterscheidung von Buttermilch 71, 150. 

Zentrifugo-Volumetrie 72, 387. 

Zerkleinerungsmihle fiir getrocknete Friichte in Gegenwart von Flissigkeiten 
77, 62. 

Zerstauber fiir Fliissigkeiten 79, 346. 

Zibet, Priifung 62, 415. 

Zichorie, Untersuchung und Beurteilung 65, 380 

Zimt, Bestimmung von Zimtaldehyd 62, 416. 

Zimtaldehyd, Farbreaktion mit Lecithin 76, 159. — Nachweis mit Benzidin 71, 
209. — Bestimmung 71, 207; des Chlors 74, 317; im Zimt 62, 416. 

Zimtaldimethon, Darstellung und Eigenschaften 77, 260. 

Zimtaldimethon-Anhydrid, Darstellung und Eigenschaften 77, 261. 

Zimt6l siehe Cassiadl. 

Zink, Reaktion 64, 330, 337; 79, 355; Krystallfillungsreaktionen 70, 259, — 
Nachweis 74, 214, 225; 79, 356, 357; mit Kaliumkobalticyanid 70, 257; mikro- 
chemischer 67, 167; neben Nickel 66, 177; in Gegenwart von Phosphaten 
und (Oxalaten) 77, 369; in gegriinten Dosenerbsen 70, 96. — Bestimmung 
' Ztschrft. f. anal. Chem., Register zu Band LXJ—LXXxX. 26 
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61, 418; 62, 8, 163; 63, 310; 64, 290; 65, 97; 66, 86, 279, 286, 378; 71, 122, 

225; 73, 356; 79, 161, 352; als Sulfat 61, 97; als Zinkammoniumphosphat 63, 

198; gewichtsanalytische mittels Cyanamids 68, 303; maBanalytische 61, 160; 

63, 463, 467; potentiometrische mit Ferrocyankalium 73, 284; elektrometri- 

sche Titration 65, 144, 146; 69, 450; elektroanalytische 62, 275; 63, 226; 64, 

13, 92; 65, 315; 71, 470; mit niedrigschmelzender Kathode 72, 239; colori- 

metrische geringer Eisenmengen 76, 465; quantitative, spektralanalytische 

in Lésungen 76, 335; des Schwefels 75, 176; des freien Zinkoxydes neben 
dem an Fe,0, gebundenen ZnO (Zinkferrit) und dem als Sulfid vorhandenen 

Zink in gerdsteter Blende 62, 63; von Blei in technischem Zink 63, 182; 

neben Aluminium 64, 20, 338; neben Eisen und neben Hisen und Aluminium 

64, 21; neben Kupfer und Eisen 79, 168; neben Nickel 64, 18; neben Blei 

62, 29; gemeinsam mit Silber auf potentiometrischem Wege 72, 188; in 

Erzen 66, 99; in Erzen und Réstblenden 61. 186; in Zinkerzen 69, 400; in 

Plattenzink 69, 401; im Aluminium 61, 415; kleiner Mengen in Reinaiuminium 

71, 243; geringer Mengen im technischen Nickel 65, 70; im Rotguss 66, 279; 

in Messing, Bronze und ihnlichen Legierungen auf trockenem Wege 68, 306; 

in Wei®metall und Rotguss 63, 466; in kohlenstoffhaltigen Materialien 65, 

426; in organischer Substanz 67, 123; kleiner Mengen in organischen Stoffen 

69, 469; im Weine 66, 24, 255, 371; in Gelatine 71, 476; in Konserven, Lebens- 

mitteln, sowie pflanzlichen und menschlichen Organen, Blut und Urin 71, 

474; in der forensischen Analyse 73, 127. — Abscheidung als Zinksulfid aus 

schwach sauren Lésungen 76, 204; schnellelektrolytische 75, 321.— Fallung, 

durch Schwefelwasserstoff unter Druck 65, 187; mit Nitroprussidnatrium 

70, 261; als Zinkkaliumferrocyanid durch Kaliumferricyanid bei Gegenwart 

von Jodid 79, 161; elektrolytische 75, 252. — Bestimmung und Trennung 

71, 171. — Trennung 64, 13; von Cadmium 62, 277; 65, 97; 69, 297; 75, 321; 

von Cadmium und Zink 71, 472; von den Erdalkalien 71, 122; von Magne- 

sium 71, 122, 178; von Aluminium 71, 181; von Magnesium, Calcium und 

Aluminium 63, 196; von Eisen 71, 181; 74, 215; 78, 133, 189; von Aluminium 

und Eisen 66, 287; von Mangan 71, 181; von Mangan mit Hilfe von o-Oxy- 

chinolin 76, 191; von Mangan, Eisen und Aluminium 63, 199; von Chrom 

71, 181; von Kobalt 71, 181; von Nickel 71, 181; von Quecksilber 71, 182; 

von Quecksilber und Cadmium 63, 245; von Quecksilber und Nickel 62, 17; 

von Arsen 71, 182; von Antimon 71, 182; von Zinn 71, 182, 471; von Kupfer 

61, 61; 66, 31; von Blei 71, 182; von Wismut 65, 268; 67, 254; 71, 182; von 

Zinn und Blei 62, 277; von Eisen und Aluminium 78, 139; von Aluminium, 

Chrom und Phosphorsiure 66, 81; von Eisen, Aluminium, Chrom und Man- 

gan 68, 58; von Mangan, Kobalt, Eisen und Nickel 65, 87; von Alkalien 71, 

122; von Gallium 66, 466; kleiner Mengen von kleinen Mengen Kupfer, 

Nickel und Kobalt 67, 120; von Antimon, Kupfer, Blei, Zinn und Cadmium 

71, 472; von Kupfer, Antimon, Blei und Zinn 71, 471; durch abgestufte 

Potentiale von Antimon, Wismut, Kupfer, Blei, Zinn und Cadmium 71, 469. 

— Analysenmethoden 69, 400.— Verwendung zur Reduktion von Ferrieisen 

70, 455. — Doppelsalze mit Rubidium und Caesiumchlorid 70, 64. — Isotope 

77, 221, — Reinheitsgrad 80, 387. — Einfluss auf die Herstellung von Elek- 

trolyteisen 70, 244. — Beeintrachtigung der Sulfidfallung durch Gus 73, 163. 
Beeinflussung der Intensitat der Spektrallinien des Zinks durch Zusatz 
von Kalium, bezw. Nickel, Eisen, Silber und Kupfer 76, 269. — Vorkommen 
in den Sintern der Bad Nauheimer Sprudel 62, 342. — Legierungen des 
Zinks mit Arsen, Blei, Cadmium, Nickel, Platin und Gold, Lésungsgeschwin- 
digkeit 76, 365. — Verstésse gegen das Zinkgesetz 66, 80. 

Zinkamalgam, Verwendung als Reduktionsmittel in der MaSanalyse zur Be- 
stimmung des Eisens, Molybdans und Titans 70, 459; Herstellung und Ver- 
wendung in der volumetrischen Analyse 66, 281. 

Zinkammonarsenat, Fallung 70, 260. 

Zinkammonphosphat, Fallung 70, 260. 

Zinkarsenit, Arsenbestimmung 67, 76. 

Hen des Fluorbestimmung 63, 29. — Cadmiumhaltige Zinkblende, Analyse 

; : 
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‘Zink-Chinolin-Rhodan-Komplex 70, 260. 

Zinkchlorid, Nachweis im impriignierten Holz 66, 475. 

Zinkchlorid, Natriumacetat und Nitroprussidnatrium, Reagens auf Sulfit 79, 16. 

Zinkchromat, Fillung 70, 260. 

Zinkerze, Bestimmung, des Zinks 69, 400; des Fluors 61, 475. — Cadmium: 
haltige Zinkerze, Untersuchung 64, 212. 

Zinkferricyanid, Fillung 70, 261. 

Zink-Ion, Adsorption durch Papier 76, 360. 

Zinkkobalticyanid, Zusammensetzung 70, 291. 

Zinklegierungen, Magnesiumbestimmung 66, 112. 

Zink-Mangan-Mischsulfid, analytisches Verhalten 65, 34. 

Zinkmercurirhodanid, Fillung 70, 260. 

Zinknatriumearbonat, Fillung 70, 259. 

Zinkoxalat, Fillung 70, 260. 

Zinkoxyd, Bestimmung in Messing 71, 468. — Wasserldslichkeit 65, 161. — 
Verwendung bei der Titration von Manganliésungen 68, i42. 

Zink-Pyridin-bromid, Fiillung 70, 260. 

Zink-Pyridin-rhodanid, Fallung 70, 260. 

Zink-Quecksilber-Mischsulfid, analytisches Verhalten 65, 37. 

Zinkstaub, Analyse 69, 303. 

Zinksulfat, Verwendung zur potentiometrischen Titration von Calciumferro- 
cyanid 72, 57. — Zersetzungsspannung 75, 342. 

Zinksulfid, Abscheidung aus schwach sauren Lisungen 76, 204. 

Zink-Thallo-phthalat, Fallung 70, 261. 

Zinkiiberziige, namentlich auf Hisen, Untersuchung 70, 426. 
Zink-Uranylacetat als Natriumreagens 70, 398. — Anwendung zur quanti- 
tativen Fallung des Natriums 70, 400. ; 

Zinkvanadat, Bestimmung 61, 253. 

Zinn, Reaktion 61, 180; 79, 355. — Nachweis 62, 283, 382; 65, 362; 74, 225; 
80, 247, 376; mikrochemischer 65, 363; in Antimon 63, 85; im Eisen 78, 221. 
— Nachweis und Bestimmung 67, 210; qualitativer Nachweis und quanti- 
tative Bestimmung in toxikologischen Fallen 69, 256. — Bestimmung 65, 
152; 66, 182; 80, 376; mit Kupferron 74, 215; maBanalytische 63, 462; 80, 382; 
mit Ferrichlorid 61, 113; 63, 144; mit Eisenchlorid und Indigocarmin 70, 55; 
mit Chloramin (Heyden) 73, 51; 77, 1; potentiometrische mit Kalium- 
bromat 72, 52; elektroanalytische 62, 259, 279; 63, 223; mit Wood scher 
Legierung als Kathode 79, 115; bei gerichts-chemischen Untersuchungen 73, 
382; colorimetrische von Antimon und Trennung von Zinn 80, 379; von 
Arsen 65, 152; der Starke des Zinnbelags 71, 477; neben Antimon 70, 139; 
neben Arsen 80, 380; im Kassiterit 71, 90; in wolframhaltigen Zinnerzen 62, 
314; in zinnhaltigen Wolframerzen 66, 294; in Stannaten 80, 381; in Handels- 
zinn und zinnhaltigen Legierungen 71, 83; im Phosphorzinn 71, 90; in Blei 
80, 448: in antimonhaltigen Bleilegierungen 80, 383; in Bronzen und hoch- 
bleihaltigen Legierungen 67, 217; in Kanonenmetall, Phosphorbronze und 
Lagermetall 71, 84; in Kupfer-Zinnlegierungen 66, 292; in Lagermetallen 
und anderen Legierungen 79, 317; im Weifmetall 63, 144; in Weifblech 79, 
62; in Kratze 67, 210; in Konserven 67, 123; in Konserven und anderen 
Lebensmitteln 79, 239; in Konserven und Konservenbiichsen 71, 476, 478; 
handelsiibliches Zinn, Bestimmung der Verunreinigungen 71, 85. — Be- 
stimmung und Trennung von Arsen und Antimon 62, 184. — Trennung, 
von Antimon 62, 268; 63, 224; 65, 149, 150; 66, 386; 70, 138; 71, 87; von 
Arsen 65, 150, 470; von Arsen und Antimon 63, 40, 252; 70, 137; 73, 196; 
von Blei 62, 273; 70, 139; 76, 291; mikroanalytische von Blei 70, 64; elektro- 
analytische von Blei 68, 422; von Blei und Antimon 68, 422; von Zink 62, 
277; 71, 182, 471; von Kupfer 70, 139; 76, 290; von Kupfer und Antimon 
68, 423; 76, 291; von Antimon, Arsen, Blei und Zink 74, 215; von Zink, 
Kupfer, Antimon und Blei 71, 471; von Cadmium 62, 268, 278; von Cadmium 
und Zink 71, 472; von Cadmium, Zink, Antimon, Kupfer und Blei 71, 472; 
von Wolfram 68, 423; 72, 429, 431; von anderen Metallen 65, 153; von 
Silicium, Titan und Zirkon 66, 243; durch abgestufte Potentiale von Cad- 
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mium, Zink, Antimon, Wismut, Kupfer und Blei 71, 469; potentiometrische, 
von Antimon 80, 379; von Eisen 76, 290; von Wismut 76, 291. — Analyse, 
von raffiniertem Zinn 65, 365; 71, 83; von technischem Zinn 66, 267. — Ab- 
lésung von Konservenbiichsen 71, 477. — Isotope 73, 299. — Apparat zur 
jodometrischen Bestimmung 80, 382. 

Zinn(2)chlorid, Bestimmung mit Persulfat 74, 441. — Verwendung als Reduk- ~ 
tionsmittel bei der potentiometrischen Bestimmung von Eisen mit Kalium- 
bromat 72, 53. 

Zinn(4)chlorid, Destillation 65, 109. — Apparat zur Analyse 67, 158. 

Zinnchloroform, Bildung 80, 250, 

Zinnchloriir siehe Zinn (2)chlorid. 


Zinndioxyd, Uberfiihrung in Sulfat 71, 87. — Auflésung des abgeschiedenen 
71, 86. 
Zinnerze, wolframhaltige, Zinnbestimmung 62, 314. — Fehlerquelle bei der 


Untersuchung von Zinnerzen nach der Pearce-Low-Methode 80, 382. 
Zinnhaltige Kupferlegierungen, Bestimmung des Schwefels 75, 169. 
Zinn-Kobalt-Mischsulfid, analytisches Verhalten 65, 44. 

Zinnlegierungen, Zinnbestimmung 71, 83.— Potentiometrische Analyse 76, 290. 

Zinnober, Bestimmung 68, 63; des Quecksilbers 67, 20. 

Zinnsalze, Reaktion 67, 305. 

Zinnstein, Identifizierung 67, 212. 

Zinntetrachlorid siehe Zinn (4)chlorid. 

Zinnwasserstoff 80, 248, 250. — Darstellung 80, 251. 

Zirbenharz, Coniferyl-Reaktion 69, 115. 

Zirkon, Nachweis neben Titan 66, 55. — Bestimmung 61, 63; 66, 55, 121; in 
Zirkonerzen 66, 65; im Zirkonoxyd 66, 244; im Stahl 66, 69. — Fallung 
durch Phenylarsinséure 73, 431. — Trennyny, von Aluminium und Mangan 
62, 234; vom Beryllium durch Tannin 76, 135; von Eisen und Aluminium 67, 
341; von Hisen, Aluminium, Chrom, Beryllium und Titan durch die Natrium- 
carbonatmethode 68, 58; von Ferrieisen, Thallium und Titan 67, 295; von 
Hafnium 66, 123, 125; vom Hafnium durch FaJlung der Phosphate aus 
schwefelsaurer Loésung 74, 359; durch fraktionierte Zersetzung der kom- 
plexen Phosphato-Fluoro-Hafnate und -Zirkonate 74, 360; von Mangan 78, 
137; von Silicium, Zinn und Titan 66, 243; von Titan 65, 202; 68, 233, 468; 
von Titan und Thorium 65, 203; von Uran 66, 121; von anderen Elementen 
66, 61. — Atomgewicht 66, 41; 77, 218. 

mee nee, Bestimmung von Zirkonium und Titan 66, 65. —- Untersuchung 
66, 121. 

Zirkonmineralien, Untersuchung 62, 234. 

Zirkonoxyd, Untersuchung 66, 244. 

Zirkonphosphat, Verhalten beim Auswaschen 75, 38. 

Zirkonsulfat als Reagens zum Nachweis von Kalium 76, 154; 79, 212. 

Zucker, kiinstliche Krystallisation zum mikrochemischen Nachweis 78, 153. — 
Nachweis und Bestimmung 78, 145. — Bestimmung 75, 298; 76, 67, 401; in 
physiologischen Fliissigkeiten 75, 205; im Blut 63, 205, 206; 66, 208; 68, 317; 
75, 311; im Harn 75, 305; in Gebicken 65, 87; im Kuchen 65, 88; in Marme- 
laden 77, 3; in Schokolade 71, 151; in Siissweinen 66, 254; in Wiirzen 72, 
453; vergirbarer Zucker 75, 316; reduzierender Zucker 74, 400; 75, 300; 
mehrerer Zucker nebeneinander 76, 16; colorimetrische in Pfianzenextrakten 
78, 150. — Titrimetrische Bestimmung mehrerer Zucker nebeneinander 75, 
313.— Schnellanalyse 74, 470.— Zucker mit Cg und mit C,., zur Oxydation 
erforderlicher Sauerstoff 76, 298. — Blausdiurezahl und Formaldehydzahl 


76, 401. — Siehe auch unter Fructose, Galactose, Glucose, 
Lactose, Maltose, Saccharose. 
Zuckerarten, Nachweis durch Farbreaktioren 78, 150. — Trennung durch 


Athylacetat 78, 149. — Verschiedene Zuckerarten, Fallbarkeit durch Alka- 
loidfallungsmittel 76, 315. 
Zuckerfabrikation, chemische Kontrollmethoden und Verlustberechnung 76, 294. 
Zuckerfiitterungshonig, Zusammensetzung und Beurteilung 75, 431. —- Dia- 
stasewirkung 75, 432. 
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Zuckergemische, Bestimmung der Dextrose 76, 73. — Bedeutung der Blau- | 
sfiurezahl bei der Analyse 77, 3. 

Zuckerhaltige Produkte, Bestimmung, der Asche 74, 465; der Trockensubstanz 
74, 466; des Invertzuckers 74, 470. 

Zuckerlésungen, qualitativer Nachweis des Vanillins und Piperonals mittels 
Dimethylhydroresorcins 71, 209. — Mikroextraktbestimmung 69, 395. — 
Klarung durch Quecksilbersalze 71, 479. 

Zuckerriiben, Bestimmung des Stickstoffs mit Hilfe der Formolmethode 72, 475. 

Zuckerriibensirup, Bestimmung der Trockensubstanz 80, 87. 

Zuckerschaume, Gehalt an Tricalciumsaccharat 74, 467. 

Zuckersirup, Refraktometeruntersuchung 74, 466. 

Zuckertabellen 76, 33. 

Zuckertitration mit Fehlingscher Lésung 74, 463. 

Zuckerwaren, polarimetrische Bestimmung von Saccharose und deren Ge- 
mischen mit Lactose und anderen Zuckerarten 76, 67. 

Zusatzapparate zur Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern 74, 119. 

Zwetschen, Untersuchung auf Weinsiure 72, 285. 

Zwieback, Bestimmung der Saccharose 75, 319. 


-m.b.H., Wiesbaden. 


